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INTRODUZIONE 


Questo interessante volume raccoglie circa 5.000 diversi tipi di transistori, pro¬ 
dotti dalle principali case europee ed americane per il settore di consumo, e fornisce 
di essi l’indicazione di un eventuale equivalente prodotto da case orientali. 

Le case di produzione europee o americane considerate sono le seguenti: 

MOTOROLA 

PHILIPS 

G.E. (General Electric) 

R.C.A. (Radio Corp. of America) 

T.l. (Texas Instruments Ine.) 

WESTING HOUSE 

AEG-TELEFUNKEN 

L'elencazione dei tipi di transistori prodotti da queste case si svolge simmetrica¬ 
mente sulle due pagine affiancate del volume, e precisamente, sulla pagina pari (a 
sinistra) vengono forniti i principali parametri elettrici e meccanici del transistore, 
mentre, sulla pagina dispari (a destra) sono indicati gli eventuali tipi equivalenti. 

La descrizione del singolo tipo di transistore avviene secondo un ordine di infor¬ 
mazioni, indicazione del tipo, materiale e polarità; parametri massimi; caratteristi¬ 
che elettriche; contenitore. 

Tali informazioni sono ricavate dai “data-sheet” della Casa produttrice, e si è 
ritenuto che esse siano sufficienti per un corretto riconoscimento del transistore, 
relativamente almeno ai più diffusi campi di impiego. 

Più in particolare, la descrizione avviene secondo i seguenti titoli, di cui forniamo 
breve spiegazione: 
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1) Indicazione del tipo (in ordine alfabetico e numerazione progressiva). 

2) Indicazione dell'impiego tipico cui il dispositivo è destinato. Le sigle hanno il 
seguente significato: 

A ~ amplificatore (impiego generale) 

AH : amplificatore per alta frequenza 

APH =: amplificatore di potenza per alta frequènza 

AP amplificatore di potenza (impiego generale) 
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S commutatore (impiego generale) 

SC commutatore (sistemi logici) 

SH - commutatore ad alta velocità 

SHP commutatore di potenza ad alta velocità 

SP commutatore di potenza 

P transistore di potenza d’impiego generale 

LF transistore per impiego in bassa frequenza 

HF transistore per impiego in alta frequenza 

Delf stadi di riga e quadro dei televisori 

AL amplificatore sensibile alla luce 

AM multiple silicon annullar transistori (presente solo nei transistori 
Motorola) 

SW commutatore ad alta velocità media potenza 

3) Indicazione del materiale costituente: 

G = Germanio 

S Silicio 

4) Indicazione della polarità: 

P PNP 

N NPN 

Alcuni tipi indicano transistori complessi (es. Darlington); nel caso essi com¬ 
prendano transistori di entrambe le polarità, ne viene data indicazione con la 
sigla: 'P/N'. 

5) Parametri limite; essi comprendono l’indicazione di: 

Pc Potenza massima a 25°C 

T, Temperatura massima della giunzione 

Vcb Massima tensione fra collettore e base 

Vgeo : Massima tensione fra emettitore e collettore, con circuito di base aperto 
le Massima corrente nel circuito di collettore. 

6) Indicazione della corrente dispersa nel circuito di collettore(lcBo), relativa ad una 
data tensione fra collettore e base (Vcb) e con circuito di emettitore aperto. 

7) Indicazione del guadagno in corrente continua nella configurazione ad emetti¬ 
tore comune (h fe - valori limite min. e max.), relativo ad una data corrente di 
collettore (le) 

8) Indicazione dei principali parametri h, e precisamente: 

hfe guadagno in corrente alternata per piccoli segnali, nella configurazione 

ad emettitore comune 

hie impedenza d'ingresso per piccoli segnali, nella configurazione ad 
emettitore comune 

hre rapporto di trasferimento di tensione inversa, su circuito aperto, nella 
configurazione ad emettitore comune 

hoe ammettenza d’uscita, per piccoli segnali, nella configurazione ad emet¬ 
titore comune 

9) Indicazione della frequenza di taglio (fi), definita come frequenza alla quale il 
guadagno in corrente per piccoli segnali, nella configurazione ad emettitore 
comune, approssima l'unità. 

10) Indicazione della figura totale di rumore 

11 )Indicazione dei valori di capacità più importanti: 

Cob - capacità d’uscita nella configurazione a base comune 
CoKbb'= costante di tempo collettore-base 
12)Indicazione del contenitore usato, secondo lo standard JEDEC (vedi il capitolo 
“Mechanical data”) 

Le Case produttrici orientaci considerate per la ricerca dell’equivalente, sono le 
seguenti: 
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NEC 
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MATSUSHITA 

FUJITSU 

SONY 

SANIO 


Riteniamo inutile ricordare i criteri normalmente impiegati nella compilazione 
delle tavole di equivalenza; ci interessa però sottolineare che, per i transistori, non è 
possibile garantire una equivalenza assoluta. Sebbene siano stati considerati i 
parametri principali in relazione al l’uso tipico d i ogni dispositivo, nel caso di applica¬ 
zione particolari possono insorgere problemi non prevedibili. Ciò vale soprattutto 
nei circuiti per alte e altissime frequenze. 

Per questi motivi suggeriamo un attento confronto dei parametri relativi alla 
configurazione d'impiego, per la verifica dell'indicazione di equivalenza. 
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2NI 17 

A 

s 

N 

150 

175 

45 


25 

2 

30 
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20 
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2NI18 

A 

s 

N 

150 

175 

45 


25 

2 

30 
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20 
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x. 


2NII8A 

A 

s 

N 

150 

175 

45 


25 

2 

30 
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20 

7 


X 


2NII9 

. A 

s 

N 

150 

175 

45 


25 

2 

30 








** 6 

20 

7 


X 


2NI20 

A 

s 

N 

150 

175 

45 


25 

2 

30 
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20 

7 


y» 


2N243 

A 

s 

N 

750 

150 

60 


60 

1 

30 














2N244 

A 

s 

N 

750 

150 

60 


60 

1 

30 














2N332 

A 

s 

N 

150 

175 

45 

45 

25 

2 

30 








** 6 

20 

IO 
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2N333 

A 

s 

N 

150 

175 

45 

45 

25 

2 

30 








** 8 

20 

IO 


5 


2N334 

A 

s 

N 

150 

175 

45 

45 

25 

2 

30 








**10 

20 

IO 


5 


2N335 

A 

s 

N 

150 

175 

45 

45 

25 

2 

30 








**ll 

20 

IO 


5 


2N336 

A 

s 

N 

150 

175 

45 

45 

25 

2 

30 








**13 

20 

IO 


5 


2N337 

$W 

s 

N 

125 


45 

45 

20 

1 

20 








**20 


2 


5 


2N338 

sw 

s 

N 

125 


45 

45 

20 

1 

20 








**30 


2 


5 


2N339 

A 

s 

N 

IO 3 

150 

55 

55 

60 

1 

30 












II 


2N340 

A 

s 

N 

IO 3 

150 

85 

85 

60 

1 

30 
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2N34I 

A 

s 

N 

IO 3 

150 

125 

85 

60 

1 

30 
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2N342 

A 

s 

N 

IO 3 

150 

60 

60 

60 

1 

30 












II 


2N343 

A 

s 

N 

IO 3 

150 

60 

60 

60 

1 

30 









. 
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2N389 

AP 

s 

N 

85W 

200 


60 




12 

60 

IA 









53 


A5T404 

SW 

s 

P 

625 

150 

25 


150 

0-1 

12 

30 

400 

12 









X, 


A5T404A 

sw 

s 

P 

625 

150 

40 


150. 

0. 1 

12 

30 

400 

12 









X, 


A8T404 

SW 

s 

P 

625 

150 

25 


150 

0.1 

12 

30 

400 

12 









X, 


A8T404A 

sw 

s 

P 

625 

150 

40 


150 

0.1 

12 

30 

400 

12 
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AP 

s 

N 

ssw 

TC25‘C 

200 


80 




12 

60 

IA 









53 


2N456A 

AP 

G 

P 

I50W 

100 

40 

30 

7A 

500 

20 

30 

90 

5A 
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2N456B 

AP 

G 

P 

I50W 

100 

40 

30 

7A 

500 

20 

30 

90 

5A 
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2N457A 

AP 

G 

P 

I50W 

100 

60 

40 

7A 

500 

30 

30 

90 

5A 
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2N457B 

AP 

G 

P 

I5QW 

100 

60 

40 

7A 

500 

30 

30 

90 

5A 
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2N458A 

AP 

G 

P 

I50W 

100 

80 

45 

7A 

500 

40 

30 

90 

5A 









3 


2N458B 

AP 

G 

P 

I50W 

100 

80 

45 

7A 

500 

40 

30 

90 

5A 
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AP 

s 

N 

4W 

200 

60 

60 


IO 

30 

12 

36 

200 

30 

250 


70 
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2N498 

AP 

S 

N 

4 W 

200 

100 

100 


IO 

30 

12 

36 

200 

30 

250 


70 
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2N511 

AP 

G 

P 

I50W 

100 

40 

30 

25A 

5mA 

40 

20 

60 

IOA 









sii 


2N511A 

AP 

G 

P 

I50W 

100 

60 

40 

25 A 

5mA 

60 

20 

60 

IOA 









% 


2N5I IB 

AP 

G 

P 

I50W 

100 

80 

45 

25A 

5mA 

80 

20 

60 

IOA 









X 


2N5I2 

AP 

G 

P 

I50W 

100 

40 

30 

25A 

5mA 

40 

20 

60 

I5A 









X, 


2N5I2A 

AP 

G 

P 

I50W 

100 

60 

40 

25A 

5mA 

60 

20 

60 

I5A 









% 


2N5I2B 

AP 

G 

P 

I50W 

100 

80 

45 

25A 

5mA 

80 

20 

60 

I5A 









% 


2N656 

AP 

S 

N 

4W 

200 

60 

60 


IO 

30 

30 

90 

200 

60 

350 


90 
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2N657 

AP 

S 

N 

4W 

200 

100 

100 


IO 

30 

30 

90 

200 

60 

350 


90 





5 


2N696 

AH 

S 

N 

600 

175 

60 



1 

30 

20 

60 

150 







35 


5 


2N697 

AH 

S 

N 

600 

175 

60 



1 

30 

40 

120 

150 







35 


5 


2N698 

AH 

S 

N 

800 


120 



0.005 

75 

20 

60 

150 


20 

2.5 

0.5 





39 


2N699 

AH 

S 

N 

600 


120 



2 

60 

40 

120 

150 


20 

2.5 

0.5 





39 


2N7I7 

SW 

S 

N 

400 

175 

60 



1 

30 

20 

60 

150 







35 


18 


2N7I8 

SW 

S 

N 

400 

175 

60 



1 

30 

40 

120 

150 







35 


18 


2N7I8A 

sw 

S 

N 

500 

200 

75 



0.01 

60 

20 


0.1 

35 






25 


18 


2N7I9 

sw 

S 

N 

400 


120 



2 

60 

20 

60 

150 

25 






20 


18 
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sw 

S 

N 

500 


120 
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0.01 

75 

20 

60 

150 

25 
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18 
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sw 

S 

N 

400 


120 



2 

60 

40 

120 

150 

45 






20 


18 
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sw 

s. 
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120 



0.01 

90 

40 

120 

150 

45 






15 


18 


2N72I 

sw 

S 

P 

400 

175 

50 



1 

30 

15 


5 

20 






45 


18 
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sw 

s 

P 

400 

175 

50 
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30 

25 
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30 






45 


18 
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sw 

s 
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500 

175 

60 

. io 3 
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30 

20 

60 

150 







35 
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TYPE 

TOSHIBA 
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HITACHI 

MITSUBISHI 

MATSUSHITA 

FUJITU 

SONY 
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2NII7 

2SCI000 

2SCI428 








2NI18 

2SCI000 

2SC1428 








2NII8A 

2SCIOOO 

2SCI428 








2NI19 

2SCI000 

2SCI428 








2NI20 

. 2SCI000 

2SCI428 








2N243 

2SC497 









2N244 

2SC497 









2N332 

2SCI000 

2SCI428 








2N333 

2SCI000 

2SCI428 








2N334 

2SCI000 

2SCI428 








2N335 

2SCI000 

2SCI428 








2N336 

2SCI000 

2SCI428 








2N337 

2SCI000 

2SCI428 








2N338 

2SCI000 

2SCI428 








2N339 










2N340 










2N34I 










2N342 










2N343 










2N389 

2SCI6I 

2SC242 








A5T404 

2SÀ50I 




2SA546A 





A5T404A 

2SA50I 




2SA546A 





A8T404 

2SA50I 




2SA546A 





A8T404A 

2SA50I 




2SA546A 





2N424 

2SCI6I 

2SC240 

2SDI25A 







2N456A 







2SB520 



2N456B 







2SB52Q 



2N457 







2SB520 



2N457 







2SB520 



2N458A 







2SB520 



2N458B 







2SB520 



2N497A 



2SDI20 







2N498B 



2SDI2I 







2N5IJ 










2N5IIA 










2N5IIB 










2N5I2 










2N5I2A 










2N5I2B 










2N656 



2SDI20 







2N657 



2SDI2I 







2N696 




2SCI211 

2SC456 

2SCI247A 




2N697 




2SCI2II 

2SC456 

2SCI247A 




2N698 










2N699 










2N7I7 

2SC366© 



2SCI211 

2SC456 

2SCI247A 




2N7I8 

2SC366© 



2SCI2I 1 

2SC456 

2SCI247A 




2N7I8A 




2SCI2I 1 

2SC456 

2SCI247A 




2N7I9 

2SC497 

2SC959 



2SC696A 





2N7I9A 

2SC497 

2SC959 



2SC696A 





2N720 

2SC497 

2SC959 



2SC696A 





2N720A 

2SC497 

2SC959 



2SC696A 





2N72I 




2SA695 

' 2SA546 





2N722 




2SA695 

2SA546 





2N730 

2SC495 



2SCI2I 1 

2SC456 
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MAXIMUM RATINGS 

CHARACTERISTICS 




DUTLINE 

, 

NOTE 

POLALIT 

Pc 

25°C 

(mW) 

Ti 

("0 

VCB 

(V) 

Veto 

(V) 

le 

(mA) 

leso 

hft 

hfe 

hie 

(fl) 

hre 

x IO) 

hoe 

(pii) 

Ir 

•fr/e 

**tab’ 

(MHz) 

NF 

(dB) ! 

Cob 

(pE) 

oxrbb' 

(ps) 

M) 

Vcb(V) 

min. 

max. 

c(mA) 

2N73I 

SW 

s 

N 

500 

175 

60 


IA 

1 

30 

40 

120 

150 







33 


18 1 


2N849 

SW 

s 

N 

300 

175 

25 

15 

50 

0.5 

15 

20 

60 

IO 









so ; 


2N850 

SW 

s 

N 

300 

175 

25 

15 

50 

0.5 

15 

40 

120 

IO 









50 


2N85I 

SW 

s 

N 

300 

175 

20 

12 

200 



20 

60 

IO 









50 


2N852 

SW 

s 

N 

300 

175 

20 

12 

200 



40 

120 

IO 









50 


2N870 

SW 

s 

N 

500 


100 



0.01 

75 

40 

120 

150 

45 








39 


2N87I 

SW 

s 

N 

500 


100 



0.01 

75 

100 

300 

150 

70 








39 


2N9I0 

SW 

s 

N 

500 


100 



25n 

75 

35 


0. 1 

80 








18 


2N9I 1 

SW 

s 

N 

500 


100 



25n 

75 

20 


0. 1 

40 








18 


2N9I2 

SW 

s 

N 

500 


100 



25n 

75 

10 


0. 1 

20 








18 


2N9I7 

AH 

s 

N 

200 

200 

30 

15 


In 

15 












72 


2N918 

AH 

s 

N 

200 


30 

15 

50 

lOn 

15 









W.'H.' 



72 


D2T9I8 

AH 

s 

N 

200 

200 

30 

15 

50 

lOn 

15 

20 


3 









‘A 


2N929 

A 

s 

N 

300 

175 

45 

45 

30 

lOn 

45 

40 

120 

0.01 

60 





4 

8 


18 


2N930 

A 

s 

N 

300 

175 

45 

45 

30 

lOn 

45 

100 

300 

0.01 

150 





3 

8 


18 


2N9S6 

HF 

s 

N 

500 

200 

75 



0.01 

60 

35 


0.01 

70 





8 

8 


18 


2N997 

SW 

s 

N 

500 

200 

75 

40 

300 

lOn 

60 

1000 


0.01 







35 


18 

DARLINGTON 

2N998 

SW 

s 

N 

500 

200 

100 

60 

500 

lOn 

90 

800 


0.01 







30 


72 

DARLINGTON 

2N999 

SW 

s 

N 

500 


60 

60 

500 

lOn 

60 

1000 


0.01 









72 

DARLINGTON 

2NI02I 

AP 

G 

P 

I50W 

100 

100 

50 

7A 

500 

50 

30 

90 

5 









3 


2NI02IA 

AP 

G 

P 

I50W 

100 

100 

50 

7A 

500 

50 

30 

90 

5 









3 


2NI022 

AP 

G 

P 

I50W 

100 

120 

55 

7A 

500 

60 

30 

90 

5 









3 


2NI022A 

AP 

G 

P 

I50W 

100 

120 

55 

7A 

500 

60 

30 

90 

5 









3 


2NI038 

AP 

G 

P 

20W 

100 

40 

40 

3A 

125 

20 

20 

60 

IA 







100 


5 


2NI039 

AP 

G 

P 

20W 

100 

60 

60 

3A 

125 

30 

20 

60 

IA 







100 


5 


2NI040 

AP 

G 

P 

20W 

100 

80 

80 

3A ' 

125 

40 

20 

60 

IA 







100 


5 


2NI04I 

AP 

G 

P 

20W 

100 

100 

100 

3A 

125 

50 

20 

60 

IA 







100 


5 


2NI042 

AP 

G 

P 

20W 

100 

40 

40 

3.5A 

125 

20 

20 

60 

3A 







100 




2NI043 

AP 

G 

P 

20W 

100 

60 

60 

3.5A 

125 

30 

20 

60 

3A 







100 




2NI044 

AP 

G 

P 

20W 

100 

80 

80 

3.5A 

125 

40 

20 

60 

3A 

6 

0 





100 




2NI045 

AP 

G 

P 

20W 

100 

100 

100 

3.5A 

125 

50 

20 

60 

3A 







100 




2NI046 

AP 

G 

P 

50W 

100 

100 

50 

I2A 

2mA 

75 

60 

200 

2A 









3 


2NI047 

AP 

S 

N 

40W 

200 

80 

80 

500 

15 

30 

12 

36 

500 





50 




57 


2NI047A 

AP 

s 

N 

40W 

200 

80 

80 

500 

15 

30 

12 

36 

500 





50 




57 


2NI047B 

AP 

s 

N 

40W 

200 

80 

80 

750 

15 

30 

12 

36 

500 





50 




57 


2NI048 

AP 

s 

N 

40W 

200 

120 

120 

500 

15 

30 

12 

36 

500 





50 




57 


2NI048A 

AP 

s 

N 

40W 

200 

120 

! 20 

500 

15 

30 

12 

36 

500 





50 




57 


2NI048B 

AP 

s 

N 

40W 

200 

120 

120 

750 

15 

30 

12 

36 

500 





50 




57 


2NI049 

AP 

s 

N 

40W 

200 

80 

80 

500 

15 

30 


90 

500 





50 




57 


2NI049A 

AP 

s 

N 

40W 

200 

80 

80 

500 

15 

30 

30 

90 

500 





50 




57 


2NI049B 

AP 

s 

N 

40W 

200 

80 

80 

750 

15 

30 

30 

90 

500 





50 




57 


2NI050 

AP 

s 

N 

40W 

200 

120 

120 

500 

15 

30 

30 

90 

500 





50 

_ 



57 


2NI050A 

AP 

s 

N 

40W 

200 

120 

120 

500 

15 

30 

30 

90 

500 





50 




57 


2NI050B 

AP 

s 

N 

40W 

200 

120 

120 

750 

15 

30 

30 

90 

500 





50 




57 


2NI131 

APH 

s 

P 

600 

175 

50 

35 

600 

1 

30 

20 

45 

150 

20 




5 


45 


39 


2NI 132 

APH 

s 

P 

600 

175 

50 

35 

600 

25 

1 

30 

30 

90 

150 

30 






45 


39 


2NI149 

A 

s 

N 

150 

175 

45 


2 

30 










7 


a 


2NI150 

A 

s 

N 

150 

175 

45 


25 

2 

30 










7 


X, 


2NI151 

A 

s 

N 

150 

175 

45 


25 

2 

30 










7 


x> 


2NI152 

A 

s 

N 

150 

175 

45 


25 

2 

30 










7 




2NI153 

A 

s 

N 

150 

175 

45 


25 

2 

30 










7 




2NI154 

A 

s 

N 

750 

150 

50 


60 

5 

50 












%> 


2NI155 

A 

s 

N 

750 

150 

80 


50 

6 

80 














2NI156 

A 

s 

N 

750 

150 

120 


40 

8 

120 












%, 


2NI420 

AF 

s 

N 

600 

175 

60 


IA 

1 

30|100 

300 

150 









5 



10 















































































































































































































TYPE 

TOSHIBA 

NEC 

HITACHI 

MITSUBISHI 

MATSUSHITA 

FUJITU 

SONY 

SANYO 

NOTE 

2N73I 

2SC495 


2SCI2I2 

2SC456 





2N849 



2SC282 




2SCII28 



2N850 



2SC282 




2SCI128 



2N85I 

2SC735 


2SC32IH 





2SC423 


2N852 

2SC735 


2SC32IH 





2SC423 


2N870 

2SC497 

2SC960 



2SC696A 





2N87I 

2SC497 

2SC960 



2SC696A 





2N9I0 

2SC497 

2SC960 



2SC696A 





2N9II 

2SC497 

2 SC 960 



2SC696A 





2N9I2 

2SC497 

2SC960 



2SC696A 





2N9I7 

2SC373 

2SC923 

2SC458 

2SC7I2 


2SC724 


2SC536 


2N9I8 

2SC373 

2SC923 

2SC458 

2SC7I2 


2SC724 


2SC536 


D2T9I8 










2N929 

2 SC 1000© 

2SC899 

2SCI345 







2N930 

2SCI000© 

2SC899 

2SCI345 







2N956 




2SCI211 


2SCI247A 




2N997 

2SC982 









2N998 

2SC982 









2N999 

2SC982 









2NI02I 







2SB520 



2NI021A 







2SB520 



2NI022 







2SB520 



2NI022A 







2SB520 



2NI038 

2SA490 

2SA6I6 








2NI039 

2SA490 

2SA6I6 








2NÌ040 

2SA489 

2SA6I6 








2NI04I 

2SA489 









2NI042 

2SA490 

2SA6I6 








2NI043 

2SA490 

2SA6I6 








2IMI044 

2SA489 

2SA6I6 








2NI045 

2SA489 









2NI046 


2SA650 








2NI047 


2SCI185 





2SC808 



2NI047A 


2SCI185 





2SC808 



2NI047B 


2SCI185 





2SC808 



2NI048 


2SCI185 





2SC808 



2NI048A 


2SCII85 





2SC808 



2NI048B 


2SCI 185 





2SC808 



2NI049 


2SC 1185 





2SC808 



2NI049A 


2SC 1185 





2SC808 



2NI049B 


2SCII85 





2SC808 



2NI050 


2SC 1185 





2SC808 



2NI050A 


2SCII85 





2SC808 



2NI050B 


2SCI185 





2SC808 



2N113! 

2SA505 

2SA606 

2SA537 


2SA546 





2NI132 

2SA505 

2SA606 

2SA537 


2SA546 





2NIi49 

2SC372 






2SG632 



2NI150 

2SC372 






2SC632 



2NI151 

2SC372 






2SC632 



2NI152 

2SC372 






2SC632 



2NI153 

2SC372 






2SC632 



2NII54 

2SC594 






2SC470 | 



2NI155 

2SC594 






2SC470 I 



2NII56 

2SC594 






2SC470 



2NI420 

2SC495 


2SCI2I2* 


2SC456 






11 





































































































TI 






MAXIMUM RATINGS 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS 

OUTLINE 


TYPE 

USE 

jg 


Pc 

25°C 

(mW) 

Tj 

VC8 

VCEO 

le 

lese 


lire 

hfe 

hie 

lire 

hoe 

li 

• Ine 

NF 

Cob 

Caxrbti' 

NOTE 



s 

o 

CC) 

(V) 

(V) 

(mA) 

M) 

Vca(V) 

min. 

max. 

c(mA) 


(fi) 

(XIOl 

(p3> 

**lab 

(MHi). 

(dB) 

(pF) 

(ps) 



2NI507 

HF 

S 

N 

600 

175 

60 


IA 

l 

30 

100 

300 

150 









5 


2NI529 

AP 

G 

p 

I06W 

100 

40 

30 

5A 

20mA 

40 

20 

40 

3A 





0.2 




3 


2NI530 

AP 

G 

p 

I06W 

100 

60 

45 

SA 

20mA 

60 

20 

40 

3A 





0.2 




3 


2NI53I 

AP 

G 

p 

I06W 

100 

80 

60 

5A 

20mA 

80 

20 

40 

3A 





0.2 




3 


2NI532 

AP 

G 

p 

I06W 

100 

100 

75 

5A 

20mA 

100 

20 

40 

3A 





0.2 




3 


2NI533 

AP 

G 

p 

I06W 

100 

120 

90 

5A 

20mA 

120 

20 

40 

3A 





0.2 




3 


2NI534 

AP 

G 

p 

I06W 

100 

40 

30 

5A 

20mA 

40 

35 

70 

3A 





0.2 




3 


2NI535 

AP 

G 

p 

I06W 

100 

60 

45 

5A 

20mA 

60 

35 

70 

3A 





0.2 




3 


2NI536 

AP 

G 

p 

I06W 

100 

80 

60 

5A 

20mA 

80 

35 

70 

3A 





0.2 




3 


2NI537 

AP 

G 

p 

I06W 

100 

100 

75 

5A 

20mA 

100 

35 

70 

3A 





0.2 




3 


2NI538 

AP 

G 

p 

I06W 

100 

120 

95 

5A 

20mA 

120 

35 

70 

3A 





0.2 




3 


2NI539 

AP 

G 

p 

I06W 

100 

40 

30 

5A 

20mA 

40 

50 

100 

3A 





0.2 




3 


2NI540 

AP 

G 

p 

I06W 

100 

60 

45 

5A 

20 m A 

60 

50 

100 

3A 





0.2 




3 


2NI54I 

AP 

G 

p 

I06W 

100 

80 

60 

5A 

20mA 

80 

50 

100 

3A 





0.2 




3 


2N1542 

AP 

G 

p 

I06W 

100 

100 

75 

5A 

20mA 

100 

50 

100 

3A 





0.2 




3 


2NI543 

AP 

G 

p 

I06W 

100 

120 

95 

5A 

20mA 

120 

50 

100 

3A 





0.2 




3 


2NI544 

AP 

G 

p 

I06W 

100 

40 

30 

5A 

20mA 

40 

75 

150 

3A 





0.2 




3 


2NI545 

AP 

G 

p 

I06W 

100 

60 

45 

5A 

20mA 

60 

75 H 

150 

3A 





0.2 




3 


2NI546 

AP 

G 

p 

I06W 

100 

80 

30 

5A 

20mA 

80 

75 

150 

3A 





0.2 




3 


2NI547 

AP 

G 

p 

I06W 

100 

100 

75 

5A 

20mÀ 

100 

75 

150 

3A 





0.2 




3 


2NI548 

AP 

G 

p 

I06W 

100 

120 

95 

5A 

20mA 

120 

75 

ISO 

3A 





0.2 




3 


2NI566 

AP 

S 

N 

600 


80 

60 

50 

1 

40 

60 

200 

5 







10 


39 


2NI6I3 

SW 

S 

N 

800 

2.00 

75 



0.01 

60 

20 


0.1 

35 






35 


5 


2NI711 

A 

S 

N 

800 

200 

75 


IA 

0.01 

60 

35 


0.1 

70 






25 


5 


2NI7I4 

AP 

S 

N 

800 

175 

90 

60 

'750 

1 

3 

20 

60 

200 





50 


50 


5 


2NI7I5 

AP 

S 

N 

800 

175 

150 

100 

750 

.1 

3 

20 

60 

200 





50 


50 

■ 

5 


2NI7I6 

AP 

S 

N 

800 

175 

90 

60 

750 

1 

3 

40 

120 

200 





50 


50 


5 


2NI7I7 

AP 

S 

N 

800 

175 

150 

100 

750 

1 

3 

40 

120 

200 





50 


50 


5 


2NI7I8 

AP 

s 

N 

2W 

175 

90 

60 

750 

1 

3 

20 

60 

200 





50 


50 




2NI7I9 

AP 

s 

N 

2W 

175 

150 

100 

750 

1 

3 

20 

60 

200 





50 


50 




2NI720 

AP 

s 

N 

2W 

175 

90 

60 

750 

1 

3 

40 

120 

200 





50 


50 




2NI72I 

AP 

s 

N 

2W 

175 

150 

100 

750 

i 

3 

40 

120 

200 





SO 


50 




2NI722 

AP 

s 

N 

50W 

175 

80 


5A 



20 

90 

2A 









53 


2NI722A 

AP 

s 

N 

50W 

175 

180 

120 

SA 

0.1 

3 

30 

90 

2A 









53 


2NI723 

AP 

s 

N 

50W 

175 

120 

80 

5A 

0.1 

3 

50 

150 

2A 









53 


2NI724 

AP 

s 

N 

50W 

175 

80 


5A 



20 

90 

2A 









61 


2NI724A 

AP 

s 

N 

50W 

175 

180 

120 

5A 

0.1 

3 

30 

90 

2A 









61 


2NI725 

AP 

s 

N 

50W 

175 

120 

80 

5A 

0 .) 

3 

50 

150 

2A 









61 


2NI889 

SW 

s 

N 

800 


100 



0.01 

75 

40 

20 

150 

45 




** 1 zo 


15 


39 


2NI890 

SW 

s 

N 

800 


100 



0.01 

75 

100 

300 

150 

70 




**120 


15 


39 


2NI893 

sw 

s 

N 

800 


120 


500 

0.01 

90 

40 

120 

150 

45 




** 120 


15 


39 


2NI907 

AP 

G 

P 

60W 

100 

100 

40 

20A 

2mA 

75 

30 

170 

I0A 









3 


2NI908 

AP 

G 

P 

60W 

100 

130 

50 

20A 

2mA 

100 

30 

170 

I0A 









3 


2NI936 

AP 

S 

N 

I50W 

175 

125 

60 

20A 



10 

50 

I0A 









63 


2NI937 

AP 

s 

N 

I50W 

175 

125 

80 

20A 



10 

50 

I0A 









63 


2NI973 

A 

s 

N 

800 


100 



25n 

75 

35 


0.1 

80 




** 120 


15 


39 


2NI974 

A 

s 

N 

800 


100 



25n 

75 

20 


0.1 

40 




**120 


15 


39 


2NI975 

A 

s 

N 

800 


100 



25n 

75 

10 


0.1 

20 




** 120 


15 


39 


2N2060 

A 

s 

N 

500 

200 

100 


500 

2n 

80 

40 

120 

1 











2N2I02 

AP 

s 

N 

IW 


120 

65 

IA 

2n 

60 

40 

120 

ISO 









39 


2N2I02A 

AP 

s 

N 

IW 


120 

65 

IA 

2n 

60 

40 

120 

150 









39 


2N2I50 

AP 

s 

N 

30W 

175 

125 

80 

6A 



20 

60 

500 







160 


111 


2N2I51 

AP 

s 

N 

30W 

175 

125 

80 

6A 



40 

120 

500 







160 


1 1 1 


2N2I92 

SW 

s 

N 

800 


60 

40 

IA 

lOn 

30 

100 

300 

150 







20 


39 


2N2I92A 

SW 

S 

N 

800 


60 

40 

IA 

lOn 

30 

100 

300 

150 







20 


39 



12 





































































































































































































TYPE 

TOSHIBA 

NEC 

HITACHI 

MITSUBICHI 

MATSUSHITA 

FUJITSU 

SONY 

SANYO 

NOTE 

2NI507 

2SC486 



2SC8I6 

2SC775 





2NI529 

2SA680 






2SB5I9 



2NI530 

2SA680 






2SB5I9. 



2NI53I 

2SA680 






2SB5I9 



2NI532 

'2SA679 






2SB5I9 



2NI533 

2SA679 






2SB520 



2N1534 

2SA680 





2SB5I9 



2NI535 

2SA680 






2SB5I9 



2NI536 

2SA680 






2SB5I9 



2NI537 

2SA679 





2SB5I9 



2NI538 

2SA679 






2SB520 



2NI539 

2SA680 






2SB5I9 



2NI540 

2SA680 






2SB5I9 



2NI54I 

2SA680 






2SB5I9 



2NI542 

2SA679 






2SB5I9 



2NI543 

2SA679 






2SB520 



2NI544 

2SA680 






2SB5I9 



2NI545 

2SA680 






2SB5I9 



2NI546 

2SA680 






2SB5I9 



2NI547 

2SA6J9 






2SB5I9 



2NI548 

2SA679 






2SB520 



2NI566 

2SCI99 




2SC456 

2SCI247A 




2NI6I3 

2SC485 

2SC78I 



2SC696 





2NI711 

2SC485 

2SC78I 



2SC696 





2NI7I4 

2SC5I2 

2SC959 



2SC696 





2NI7I5 

2SC5IO 

2SC959 



2SC696A 





2NI7I6 

2SC5I2 

2SC959 



2SC696 





2NI7I7 

2SC5I0 

2SC959 



2SC696A 





2NI718 

2SC522 




2SC697A 


2SC756 



2NI7I9 

2SC522 




2SC697A 


2SC756 



2NI720 

2SC522 




2SC697A 


2SC756 



2NI72I 

2SC522 




2SG697A 


2SC756 



2NI722 

2SC520A 

2SC940 

. 2SCI030 







2NI722A 

2SC5Ì8A 

2SC940 

2SC897 







2NI723 

2SC5I9A 

2SC940 

2SC897 







2NI724 

2SC520A 

2SC940 

2SCI030 







2NI724A 

2SC5I8A 

2SC940 

2SC897 







2NI725 

2S05I9A 

2SC940 

2SC897 







2NI889 

2SCI382 


2SCI2I2A 




2SCI124 



2NI890 

2SCI382 


2SCI2I2A 




2SCI124 



2NI893 

2SCI382 


2SCI2I2A 




2SCI124 



2N1907 




2SB480 


2SB354 




2N1908 










2NI936 

2SDI13 





2SD250 




2NI937 

2SDI13 





2SD250 




2NI973 

2SC497 

2SC959 



2SC696 





2NI974 

2SC497 

2SC959 



2SC696 





2NI975 

2SC497 

2SC959 



2SC696 





2N2060 










2N2I02 

2SC5I0 

2SC960 ' 



2SC696A 


2SC756 

2SC6I4 


2N2I02A 

2SC5I0 

2SC960 



2SC696A 


2SC756 

2SC6I4 


2N2I50 

2SC5I9A 

2SC939 

2SC898 


2SC90I 





2N2I5I 

2SC5I9A 

2SC939 

2SC898 


2SC90I 





2N2I92 

2SC485 

2SC960 






2SC6I4 


2N2I92A 

2SC485 

2SC960 






2SC6I4 



13 























































































TI 


TYPE 

USE 

MATERIAL | 

3 

MAXIMUM RATINGS 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS 

OUTUNE 

TO. 

NOTE 

Pc 

25*C 

(mW) 

Tj 

CO 

Vca 

(V) 

Veto 

(V) 

le 

(mA) 

lea 


hrt 

Me 

hie 

(2) 

hre 

(xIÓ) 

hoe 

(/iC) 

Ir 

*!oe 

**fab 

(MHz) 

NF 

(dB) 

Cob 

(pf) 

Coxrbb' 

(ps) 

M) 

VraCV) 

min. 

max 

lc(mA) 

A5T2I92 

sw 

s 

N 

625 

150 

60 

40 

IA 

I0n 

30 

100 

300 

150 







20 


X, 


2N2I93 

sw 

s 

N 

800 


80 

50 

IA 

lOn 

60 

40 

120 

150 







20 


39 


2N2I93A 

sw 

s 

N 

800 


80 

50 

IA 

lOn 

60 

40 

120 

150 







20 


39 


A5T2I93 

sw 

s 

N 

625 

150 

80 

50 

IA 

lOn 

60 

40 

120 

150 






20 


% 


2N2I94 

sw 

s 

N 

800 


60 

40 

IA 

lOn 

30 

20 

60 

150 






20 


39 


2N2I94A 

sw 

s 

N 

800 


60 

40 

IA 

lOn 

30 

20 

60 

150 







20 


39 


2N22I7 

sw 

s 

N 

800 

175 

60 

30 

800 

lOn 

50 

20 

60 

150 





250 


8 


5 


2N22I8 

sw 

s 

N 

800 

175 

60 

30 

800 

lOn 

50 

40 

120 

150 





250 


8 


5 


2N22I8A 

sw 

s 

N 

800 175 

75 

40 

800 

lOn 

60 

40 

120 

150 





250 


8 


5 


D2T22I8 

sw 

s 

N 

400 

175 

60 

30 

800 

lOn 

50 

40 

120 

150 





250 


8 


% 


D2T22I8A 

sw 

s 

N 

400 

175 

75 

40 

800 

lOn 

60 

40 

120 

150 





250 


8 


% 


2N22I9 

sw 

s 

N 

800 

175 

60 

30 

800 

lOn 

50 

100 

300 

150 





250 


8 


5 


2N22I9A 

sw 

s 

N 

800 

175 

75 

40 

800 

lOn 

60 

100 

300 

150 





300 


8 


5 


D2T22I9 

sw 

s 

N 

400 

175 

60 

30 

800 

lOn 

50 

100 

300 

150 





250 


8 


x, 


D2T22I9A 

sw 

s 

N 

400 

175 

75 

40 

800 

lOn 

60 

100 

300 

150 





300 


8 


%, 


2N2220 

sw 

s 

N 

500 

175 

60 

30 

800 

lOn 

50 

20 

60 

150 





250 


8 


18 


2N222I 

sw 

s 

N 

500 

175 

60 

30 

800 

lOn 

50 

40 

120 

150 





250 


8 


18 


2N222IA 

sw 

s 

N 

500 

175 

75 

40 

800 

lOn 

60 

40 

120 

150 





250 


8 


18 


2N2222 

sw 

s 

N 

500 

175 

60 

30 

800 

lOn 

50 

100 

300 

150 





250 


8 


18 


2N2222A 

sw 

s 

N 

500 

175 

75 

40 

800 

lOn 

60 

100 

300 

150 





300 


8 


18 


02T2222 

sw 

s 

N 

500 

150 

60 

30 

800 

lOn 

50 

100 

300 

150 





250 


8 


116 


A5T2222 

sw 

s 

N 

625 

150 

60 

30 

800 

1 On 

50 

100 

300 

150 





250 


8 


X 


2N2223 

sw 

s 

N 

500 

200 

100 


500 

lOn 

80 

25 

100 

0.1 







15 


Xo, 


2N2223A 

sw 

s 

N 

500 

200 

100 


500 

lOn 

80 

25- 

100 

0.1 







15 


/f05 


2N2243 

sw 

s 

N 

800 

200 

120 

80 

IA 

lOn 

60 

40 

120 

150 







15 


39 


2N2243A 

sw 

s 

N 

800 

200 

120 

80 

IA 

lOn 

60 

40 

120 

150 





50 


15 


39 


A5T2243 

sw 

s 

N 

625 

150 

120 

80 

IA 

lOn 

60 

40 

120 

150 





50 


15 


X, 


2N2270 

AP 

s 

N 

IW 


60 

45 

IA 

50n 

60 

50 

200 

150 









39 


2N2303 

A 

s 

P 

600 


50 


500 

1 

30 

75 

200 

150 

75 






45 


5 


2N2387 

A 

s 

N 

300 

175 

45 

45 

30 

1 On 

45 

40 

120 

0.01 

60 





4 

8 


50 


2N2388 

A 

s 

N 

300 

175 

45 

45 

30 

lOn 

45 

100 

300 

0.01 

150 





3 

8 


50 


2N2389 

sw 

s 

N 

450 

200 

75 


500 

lOn 

60 

40 

120 

150 

35 





12 

25 


50 


2N2390 

sw 

s 

N 

450 

200 

75 


500 

lOn 

60 

100 

300 

150 

70 





8 

25 


50 


2N2393 

sw 

s 

P 

450 

175 

50 

35 

300 

1 

30 

20 

45 

150 

20 






45 


50 


2N2394 

sw 

s 

P 

450 

175 

50 

35 

300 

1 

30 

30 

90 

150 

30 






45 


50 


2N2395 

sw 

s 

N 

450 

200 

60 

40 

300 

lOn 

30 

20 

60 

150 









50 


2N2396 

sw 

s 

N 

450 

200 

60 

40 

300 

lOn 

30 

40 

120 

150 









50 


2N2432 

se 

s 

N 

300 


30 

30 

100 

lOn 

25 

30 


0.01 









18 


2N2432A 

se 

s 

N 

300 


45 

45 

100 

lOn 

40 

30 


0.01 









18 


2N2453 

A 

s 

N 

200 

200 

60 

30 

50 

5n 

50 

150 

600 

1 

150 

5K 

6 

30 



8 


x, 


2N2483 

A 

s 

N 

360 


60 

60 

50 

lOn 

45 

40 

120 

0.01 

80 

I3K 

8 

30 


4 

6 


18 


2N2484 

A 

s 

N 

360 


60 

60 

50 

1 On 

45 

100 

500 

0.01 

150 

24K 

8 

40 


3 

6 


18 


2N2537 

AP 

s 

N 

800 


60 

30 

800 

250n 

40 

50 

150 

150 







8 


5 


2N2538 

AP 

s 

N 

800 


60 

30 

800 

250n 

40 

100 

300 

150 






8 


5 


2N2539 

AP 

s 

N 

500 


60 

30 

800 

250n 

40 

50 

150 

150 







8 


18 


2N2540 

AP 

s 

N 

500 


60 

30 

800 

250n 

40 

100 

300 

150 







8 


18 


2N2552 

AP 

G 

P 

20W 

100 

40 

40 

3A 

125 

20 

20 

60 

IA 







100 




2N2553 

AP 

G 

P 

20W 

100 

60 

60 

3A 

125 

30 

20 

60 

IA 







100 




2N2554 

AP 

G 

P 

20W 

100 

80 

80 

3A 

125 

40 

20 

60 

IA 







100 




2N2555 

AP 

G 

P 

20W 

100 

100 

100 

3A 

125 

50 

20 

60 

IA 







100 




2N2556 

AP 

G 

P 

20W 

100 

40 

40 

3A 

125 

20 

20 

60 

IA 







100 




2N2557 

AP 

G 

P 

20W 

100 

60 

60 

3A 

125 

30 

20 

60 

IA 







100 




2N2558 

AP 

G 

P 

20W 

100 

80 

80 

3A 

125 

40 

20 

60 

IA 







100 




2N2559 

AP 

G 

P 

20W 

100 

100 

100 

3A 

125 

50 

20 

60 

IA 







100 




2N2560 

AP 

G 

P 

20W 

100 

40 

40 

3.5A 

125 

20 

20 

60 

3A 







100 





14 




























































































































TYPE 

TOSHIBA 

NEC 

HITACHI 

MITSUBISHI 

MATSUSHITA 

FUJITSU 

SONY 

SANYO 

NOTE 

A5T2I92 

2SC485 

2SC960 

2SC708A 


2SC696 

7 




2N2I93 

2SC485 

2SC960 

2SC708A 


2SC696 





2N2I93A 

2SC485 

2SC960 

2SC708A 


2SC696 





A5T2I93 

. 2SC485 

2SC960 

2SC708A 


2SC696 





2N2I94 

2SC485 

2SC960 

2SC708A 


2SC696 





2N2I94A 2SC485 

2SC960 

2SC708A 


2SC696 





2N22I7 

2SC485 

2SC960 

2SC708A 


2SC696 





2N22I8 

2SC485 

2SC960 

2SC708A 


2SC696 





2N22I8A 

2SC485 

2SC960 

2SC708A 


2SC696 





D2T22I8 

2SC498 









D2T22I8A 

2SC498 









2N22I9 

2SC495 

2SC96Q 



2SC696 





2N22I9A 

2SC495 

2SC960 



2SC696 





D2T22I9 

2SC498 









D2T22I9A 

2SC498 









2N2220 

2SC503 

2SC959 


2SC307 






2N222I 

2SC503 

2SC959 


2SC307 






2N222IA 

2SC503 

2SC959 


2SC307 






2N2222 

2SC503 

2SC959 


2SC307 






2N2222A 

2SC503 

2SC959 


2SC307 






02T2222 

2SC503 

2SC959 


2SC307 






A5T2222 

2SC503 

2SC959 


2SC307 






2N2223 










2N2223A 










2N2243 

2SC5IO 




2SC696A 





2N2243A 

2SC5I0 




2SC696A 





A5T2243 

2SC5I0 




2SC696A 




2IM2270 

2SC5I2 




2SC696 





2N2303A 

2SA498 

2SA606 




2SA580 




2N2387 


2SC839 



2SC644 





2N2388 


2SC839 



2SC644 





2N2389 

2SC497 

2SC959 








2N2390 

2SC497 

2SC959 








2N2393 




2SA697 

2SA546 





2N2394 




2SA697 

2SA546 





2N2395 

2SC50I 

2SD227 

2SC7Ó8 


2SC456 

2SCI247A 




2N2396 

2SC50I 

2SD227 

2SC708 


2SC456 

2SCI247A 




2N2432 

2SCI380A 


2SCI345 







2N2432A 

2SCI380A 


2SCI345 







2N2453 

2SC376 









2N2483 

2SC788 






2SC470 



2N2484 

2SC788 






2SC470 



2N2537 

2SC486 




2SC456 





2N2538 

2SC486 




2SC456 





2N2539 

2SC486 




2SC456 





2N2540 

2SC486 




2SC456 





2N2552 

2SA490 

2SA6I6 






2SB507 


2N2553 

2SA490 

2SA6I6 






2SB507 


2N2554 

2SA489 









2N2555 

2SA489 









2N2556 

2SA490 

2SA6I6 






2SB507 


2N2557 

2SA490 

2SA6I6 



■* 



2SB507 


2N2558 

2SA489 









2N2559 

2SA489 









2N2560 

2SA490 

2SA6I6 






2SB507 



15 































































































TI 


TYPE 

USE 

MATERIAL I 

3 

o 

MAXIMUM RATINGS 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS 


NOTE 

PC 

25‘C 

(mW) 

Tj 

CO 

Va 

(V) 

Veto 

(V) 

le 

(mA) 

leso 

hFE 

Me 

hi e 

(a) 

hre 

(X10) 

hoe 

(*B) 

fr 

*lae 

**(ob 

(MHz) 

NF 

(dB) 

Cob 

(pF) 

Cexrbb’ 

(ps) 

OUTLINE 

TO. 

(juA) 

VcsIV) 

min. 

mai 

ic(mA) 

2N2561 

AP 

G 

p 

20W 

100 

60 

60 

3.5A 

125 

30 

20 

60 

3A 







100 




2N2562 

AP 

G 

p 

20W 

100 

80 

80 

3.5A 

125 

40 

20 

60 

3A 







100 




2N2563 

AP 

G 

p 

20W 

100 

100 

100 

3.5A 

125 

50 

20 

60 

3A 







100 




2N2564 

AP 

G 

p 

20W 

100 

40 

40 

3.5A 

125 

20 

20 

60 

3A 







100 


5 


2N2565 

AP 

G 

p 

20 W 

100 

60 

60 

3.5 A 

125 

30 

20 

60 

3A 







100 


5 


2N2566 

'AP 

G 

p 

20W 

100 

80 

80 

3.5 A 

125 

40 

20 

60 

3A 







100 


5 


2N2567 

AP 

G 

p 

20W 

100 

100 

100 

3.5A 

125 

50 

20 

60 

3A 







100 


5 


2N2586 

A 

S 

N 

300 

175 

60 

45 

30 

2n 

45 

120 

360 

IO 






3 



18 

DAUNGTON 

2N2604 

A 

S 

p 

400 

175 

60 

45 

30 

lOn 

45 

40 

120 

IO 

60 





4 

6 


46 


A5T2604 

A 

S 

p 

625 

150 

60 

45 

30 

lOn 

45 

40 

120 

IO 

60 





4 

6 




2N2605 

A 

S 

p 

400 

175 

60 

45 

30 

lOn 

45 

100 

300 

IO 

150 





3 

6 


46 


A5T2605 

A 

S 

p 

625 

170 

60 

45 

30 

lOn 

45 

100 

300 

IO 

150 





3 

6 




2N2639 

A 

S 

N 

300 


45 

45 

30 

lOn 

45 

50 

300 

IO 

65 





4 

8 


%s 


2N2640 

A 

S 

N 

300 


45 

45 

30 

lOn 

45 

50 

300 

IO 

65 





4 

8 


^fo5 


2N264I 

A 

S 

N 

300 


45 

45 

30 

lOn 

45 

50 

300 

IO 

65 





4 

8 


Ks 


2N2642 

A 

S 

N 

300 


45 

45 

30 

lOn 

45 

100 

300 

IO 

130 





4 

8 


X, 


2N2643 

A 

S 

N 

300 


45 

45 

30 

lOn 

45 

100 

300 

IO 

130 





4 

8 


2fo5 


2N2644 

A 

S 

N 

300 


45 

45 

30 

lOn 

45 

100 

300 

IO 

130 





4 

8 


^fo5 


2N2659 

AP 

G 

P 

I5W 

100 

50 

50 

3A 

125 

25 

30 

90 

500 







100 


5 


2N2660 

AP 

G 

P 

I5W 

100 

70 

70 

3A 

125 

35 

30 

90 

500 







100 


5 


2N266I 

AP 

G 

P 

I5W 

100 

90 

90 

3A 

125 

45 

30 

90 

500 







100 


5 


2N2662 

AP 

G 

P 

I5W 

100 

50 

50 

3A 

125 

25 

30 

90 

500 







100 




2N2663 

AP 

G 

P 

I5W 

100 

70 

70 

3A 

125 

35 

30 

90 

500 







100 




2N2664 

AP 

G 

P 

I5W 

100 

90 

90 

3A 

125 

45 

30 

90 

500 







100 




2N2665 

AP 

G 

P 

I5W 

100 

50 

50 

3A 

125 

25 

50 

150 

500 







100 


5 


2N2666 

AP 

G 

P 

I5W 

100 

70 

70 

3A 

125 

35 

50 

150 

500 







100 


. 5 


2N2667 

AP 

G 

P 

I5W 

100 

90 

90 

3A 

125 

45 

50 

150 

500 







100 


5 


2N2668 

AP 

G 

P 

I5W 

100 

50 

50 

3A 

125 

25 

50 

150 

500 







100 




2N2669 

AP 

G 

P 

I5W 

100 

70 

70 

3A 

125 

35 

50 

150 

500 







100 




2N2670 

AP 

G 

P 

I5W 

100 

90 

90 

3A 

125 

45 

50 

150 

500 







100 




2N2802 

A 

S 

P 

250 


25 

20 

30 

lOn 

25 

20 

120 

100 









X» 


2N2803 

A 

S 

P 

250 


25 

20 

30 

1 On 

25 

20 

120 

100 









/fo5 


2N2804 

A 

S 

P 

250 


25 

20 

30 

lOn 

25 

20 

120 

100 









Y.s 


2N2805 

A 

S 

P 

250 


25 

20 

30 

I0n 

25 

40 

120 

100 









Xu 


2N2806 

A 

s 

P 

250 


25 

20 

30 

I0n 

25 

40 

120 

100 









Xs 


2N2807 

A 

s 

P 

250 


25 

20 

30 

lOn 

25 

40 

120 

100 









/fos 


2N2880 

AP 

s 

N 

30W 

200 

100 

80 

5A 

0.1 

60 

40 

120 

1 A 









III 


2N2894 

sw 

s 

P 

360 

200 

*12 

12 

200 


6 

40 

150 

30 





400 




18 


2N2904 

sw 

s 

P 

600 

200 

*60 

40 

600 

20n 

50 

40 

120 

150 









5 


D2T2904 

sw 

s 

P 

400 

200 

60 

40 

600 

20n 

50 

40 

120 

150 









%> 


2N2904A 

sw 

s 

P 

600 

200 

60 

60 

600 

lOn 

50 

40 

120 

150 









5 


D2T2904A 

sw 

s 

P 

400 

200 

60 

60 

600 

1 On 

50 

40 

120 

150 









Xs 


2N2905 

sw 

s 

P 

600 

200 

60 

40 

600 

20n 

50 

100 

300 

150 









5 


D2T2905 

sw 

s 

P 

400 

200 

60 

40 

600 

20n 

50 

100 

300 

150 









& 


O2T2905 

sw 

s 

P 

500 

150 

60 

40 600 

20n 

50 

100 

300 

150 









x> 


2N2905A 

sw 

s 

P 

600 

200 

60 

60 

600 

lOn 

50 

100 

300 

150 









5 


2N2906 

sw 

s 

P 

400 

200 

60 

40 

600 

20n 

50 

40 

120 

150 









18 


2N2906A 

sw 

s 

P 

400 

200 

60 

60 

600 

1 On 

50 

40 

120 

150 









18 


2N2907 

sw 

s 

P 

400 

200 

60 

40 

600 

20n 

50 

100 

300 

150 









18 


A5T2907 

sw 

s 

P 

625 

150 

60 

40 

600 

20n 

50 

100 

300 

150 









X 


2N2907A 

sw 

s 

P 

400 

200 

60 

40 

600 

lOn 

50 

100 

300 

150 









18 


2N29I3 

>A 

s 

N 

300 

200 

45 

45 

30 

lOn 

45 

60 

240 

IO 









X, 


2N29I4 

A 

s 

N 

300 

200 

45 

45 

30 

lOn 

45 

150 

600 

IO 









/fos 


2N29I5 

A 

s 

N 

300 

200 

45 

45 

30 

lOn 

45 

60 

240 

IO 









X, 


2N29I5A 

A 

s 

N 

300 

200 

45 

45 

30 

lOn 

45 

60 

240 

IO 









/fos 



16 




















































































































TYPE 

TOSHIBA 

NEC 

HITACHI 

MITSUBISHI 

MATSUSHITA 

FUJITSU 

SONY 

SANYO 

NOTE 

2N2561 

2SA489 

2SA6I6 



2SB5I3 



2SB509 


2N2562 

2SB23I 

2SA6I6 








2N2563 

2SB23I 









2N2564 

2SA490 

2SA6I6 

2SA670 


2SB5I3 



2SB509 


2N2565 

2SA489 

2SA6I6 


2SB5I3 



2SB509 


2N2566 

2SA489 

2SA6I6 








2N2567 










2N2586 

2SC979 

2SC899 

2SCI345 

2SCI3I3 






2N2604 

2SC497 





2SA523 




A5T2604 

2SC497 





2SA523 




2N2605 

2SC497 









A5T2605 . 

2SC497 









2N2639 

2SA502 

2SA579 





2SA678 



2N2640 

2SA502 

2SA579 





2SA678 



2N264I 

2SA502 

2SA579 





2SA678 



2N2642 

2SA502 

2SA579 





2SA678 



2N2643 

2SA502 

2SA579 





2SA678 



2N2644 

2SA502 

2SA579 





2SA678 



2N2659 

2SB434 


2SBI07A 


2SB449 



2SB2I6 


2N2660 

2SB503 




2SBSI3 



2SB2I5 


2N2661 

2SB502 









2N2662 

2SB503 

2SA6J6 








2N2663 

2SB503 

2SA6I6 








2N2664 

2SB502 









2N2665 

2SB503 

2SA6I6 








2N2666 

2SB502 

2SA6I6 








2N2667 

2SB502 









2N2668 

2SB434 

2SA6I6 



2SB449 





2N2669 

2SB502 

2SA6I6 








2N2670 

2SB503 









2N28Q2 

2SA502 

2SA578 








2N2803 

2SA502 

2SA578 








2N2804 

2SA502 

2SA578 








2N2805 

2SA502 

2SA578 








2N2806 

2SA502 

2SA578 








2N2807 

2SA502 

2SA578 








2N2880 

2SC5I9 




2SC697 





2N2894 

2SA594 


2SA537 


2SA546 





2N2904 

2SA5I6 

2SA57I 

2SA537 


2SA546 





D2T2904 

2SA5I6 




2SA546 





2N2904A 

2SA5I6 

2SA57I 

2SA537 


2SA546 





D2T2904A 

2SA5I6 




2SA546 





2N2905 

2SA5I6 

2SA57I 

2SA537 


2SA546 





D2T2905 





2SA546 





Q2T2905 





2SA546 





2N2905A 


2SA57I 

2SA537 


2SA546 





2N2906 

- 

2SA57I 

2SA537 


2SA546 





2N2906A 


2SA57I 

2SA537 


2SA546 





2N2907 


2SA57I 

2SA537 







A5T2907 


2SA57I 

2SA537 







2N2907A 


2SA571 

2SA537 







2N29I3 

2SC383 


2SC984 

2SC773 






2N29I4 

2SC383 


2SC984 

2SC773 






2N29I5 

2SC383 


2SC984 

2SC773 






2N29I5A 

2SC383 


2SC984 

2SC773 







17 



















































































TI 


TYPE 

USE 

MATERIAL 

POLALITY 

MAXIMUM RATINGS 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS 

OUTLINE 

TO. 

NOTE 

Pc 

25’C 

(mW) 

Ti 

CC) 

VC8 

(V) 

Veto 

(V) 

le 

(mA) 

leso 

Itti 

Me 

hie 

(Q) 

hre 

(XÌ8 

hoe 

(mV) 

fi 

*foe 

(MHz) 

NF 

(dB) 

Cob 

(pF) 

Coxrbb 

(ps) 

(fjfiò 

Vcu(V) 

min. 

max. 

lc(mA] 

2N29I6 

A 

S 

N 

300 

200 

. 45 

45 

30 

lOn 

45 

150 

600 

I0m 









k 


2N29I6A 

A 

S N 

300 


45 

45 

30 

lOn 

45 

150 

600 

lOm 









Y« 


2N29I7 

A 

S 

N 

300 


45 

45 

30 

lOn 

45 

60 

240 

lOm 









%rs 


2N29I8 

A 

s 

N 

300 


45 

45 

30 

lOn 

45 

150 

600 

lOm 









Y,s 


2N29I9 

A 

S 

N 

300 


60 

60 

30 

2n 

45 

60 

240 

lOm 









%5 


2N29I9A 

A 

s 

N 

300 


60 

60 

30 

2n 

45 

60 

240 

lOm 









)(05 


2N2920 

A 

s 

N 

300 


60 

60 

30 

2n 

45 

150 

600 

lOm 









Y. s 


2N2920A 

A 

s 

N 

300 


60 

60 

30 

2n 

45 

150 

600 

lOm 









Yos 


2N2944 

A 

s 

P 

400 


15 

IO 

100 

0. In 


80 


1 









46 


2N2944A 

A 

S 

P 

400 


15 

IO 

100 

0. In 


100 


1 









46 


2N2945 

A 

s 

P 

400 


25 

20 

too 

0.2n 


40 


1 









46 


2N2945A 

A 

s 

P 

400 


25 

20 

100 

0.2n 


70 


1 









46 


2N2946 

A 

s 

P 

400 


40 

35 

100 

0.5n 


30 


1 









46 


2N2946A 

A 

s 

P 

400 


40 

35 

100 

0.5n 


50 


1 









46 


2N2972 

A 

S 

N 

250 


45 

45 

30 

lOn 

45 

60 

240 

lOm 









71 


2N2973 

A 

s 

N 

250 


45 

45 

30 

lOn 

45 

150 

600 

lOm 









71 


2N2974 

A 

s 

N 

250 


45 

45 

30 

lOn 

45 

60 

240 

lOm 









71 


2N2975 

A 

s 

N 

250 


45 

45 

30 

lOn 

45 

150 

600 

lOm 









71 ' 


2N2976 

A 

s 

N 

250 


45 

45 

30 

lOn 

45 

60 

240 

lOm 









71 


2N2977 

A 

s 

N 

250 


45 

45 

30 

lOn 

45 

150 

600 

lOm 









71 


2N2978 

A 

s 

N 

250 


60 

60 

30 

2n 

45 

60 

240 

lOm 









71 


2N2979 

A 

s 

N 

250 


60 

60 

30 

2n 

45 

150 

600 

lOm 









71 


2N2987 

AP 

s 

N 

I5W 

200 

95 

80 

IA 



25 

75 

200 








5 


2N2988 

AP 

s 

N 

!5W 

200 

155 

100 

IA 



25 

75 

200 




L 




5 


2N2989 

AP 

s 

N 

I5W 

200 

95 

80 

(A 



60 

120 

200 









5 


2N2990 

AP 

s 

N 

I5W 

200 

155 

100 

IA 



60 

120 

200 









5 


2N299I 

AP 

s 

N 

I5W 

200 

95 

80 

IA 



25 

75 

200 











2N2992 

AP 

s 

N 

I5W 

200 

155 

100 

IA 



25 

75 

200 











2N2993 

AP 

s 

N 

I5W 

200 

95 

80 

IA 



60 

120 

200 











2N2994 

AP 

s 

N 

I5W 

200 

i 55 

100 

1 A 



60 

120 

200 











2N30I2 

SW 

s 

P 

360 

200 

12 

12 

200 



30 

120 

30 





400 




18 


2N30I5 

SW 

s 

N 

800 

200 

60 

30 


200 

30 

T A125 

30 

120 

150 









5 


2N302I 

AP 

s 

P 

25W 

175 

30 

30 

3A 



20 

60 

IA 









3 


2N3022 

AP 

s 

P 

25W 

175 

45 

45 

3A 



20 

60 

IA 









3 


2N3023 

AP 

s 

P 

25W 

175 

60 

60 

3A 



20 

60 

IA 









3 


2N3024 

AP 

s 

P 

25 W 

175 

30 

30 

3A 



20 

60 

IA 









3 


2N3025 

AP 

s 

P 

25W 

175 

45 

45 

3A 



20 

60 

IA 









3 


2N3026 

AP 

s 

P 

25W 

175 

60 

60 

3A 



20 

60 

IA 









3 


2N3036 

sw 

s 

N 

800 


120 

80 

1200 

lOn 

60 

50 

150 

150 

40 

120 


120 



15 


39 


2N3037 

SW 

s 

N 

360 


120 

70 

500 

lOn 

60 

40 

120 

150 

30 

90 


100. 



15 




2N3038 

SW 

s 

N 

360 


100 

60 

500 

lOn 

60 

80 

240 

150 

60 

180 


200 



15 


x„ 


2N3039 

SW 

s 

P 

360 

50 

35 

500 

25 n 

30 

20 

80 

150 

20 

60 


250 



40 




2N3040 

SW 

s 

P 

360 

40 

30 

500 

25n 

30 

40 

160 

150 

40 

120 


500 



40 


X, 


2N3043 

A 

s 

N 

250 

45 

45 

30 

lOn 

45 

100 

300 

lOm 









89 


2N3044 

A 

s 

N 

250 


45 

45 

30 

lOn 

45 

100 

300 

lOm 









89 


2N3045 

A 

s 

N 

250 


45 

45 

30 

lOn 

45 

100 

300 

lOm 









89 


2N3046 

A 

s 

N 

250 


45 

45 

30 

lOn 

45 

50 

200 

lOm 









89 


2N3047 

A' 

s 

N 

250 


45 

45 

30 

lOn 

45 

50 

200 

lOm 









89 


2N3048 

A 

s 

N 

250 


45 

45 

30 

lOn 

45 

50 

200 10m 









89 


2N3049 

A 

s 

P 

250 


25 

20 

100 

lOn 

25 

30 

120 

1 









89 


2N3050 

A 

s 

P 

250 


25 

20 

100 

lOn 

25 

30 

120 

1 









89 


2N305I 

A 

s 

P 

250 

25 

20 

100 

lOn 

25 

30 

120 

1 









89 


2N3052 

A 

s 

N 

250 


35 

15 

200 

25n 

20 

25 

120 

IO 









89 


2N3053 

A 

s 

N 

IW 


60 

40 

700 



50 

250 

150 





100 




39 


2N3055 

AP 

s 

N 

1 I5W 

200 

100 

70 

I5A 



20 

70 

4A 

15 








3 



18 

































































































































TYPE 

TOSHIBA 

NEC 

HITACHI MITSUBISHI 

MATSUSHITA 

FUJITSU 

SONY 

SANYO 

NOTE 

2N29I6 


2SCI330 



2SCI360 





2N29I6A 


2SCI330 



2SCI360 





2N29I7 


2SCI330 



2SGI360 





2N2918 


2SCI330 



2SCI360 





2N29I9 

2SC979 



2SC7I4 


2SC205 




2N29I9A 

2SC979 



2SC7I4 


2SC205 




2N2920 

2SC979 



2SC7I4 


2SC205 




2N2920A 

2SC979 



2SC7I4 


2SC205 




2N2944 


2SA643 








2N2944A 


2SA643 

2SA74I 







2N2945 


2SA643 

2SA74I 







2N2945A 


2SA643 

2SA741 







2N2946 


2SA643 

2SA741 







2N2946A 


2SA643 

2SA741 







2N2972 

2SC979 


2SA74I 

2SC7I4 


2SC205 




2N2973 

2SC979 



2SC7I4 


2SC205 




2N2974 

2SC979 



2SC7I4 


2SC205 




2N2975 

2SC979 


' 

2SC7I4 


2SC205 




2N2976 

2SC979 



2SC7I4 


2SC205 




2N2977 

2SC979 



2SC7I4 


2SC205 




2N2978 

2SC979 



2SC7I4 


2SC205 




2N2979 

2SC979 



2SC7I4 


2SC205 




2N2987 

2SC488 









2N2988 

2SC488 









2N2989 

2SC488 









2N2990 

2SC488 









2N2991 

2SC488 









2N2992 

2SC488 









2N2993 

2SC488 









2N2994 

2SC488 









2N30I2 



2SA537 


2SA546 





2N30I5 

2SC503 

2SC959 








2N302I 

2SA490 

2SA6I6 






2SB509 


2N3022 

2SA490 

2SA6I6 






2SB509 


2N3023 

2SA489 

2SA6I6 






2SB509 


2N3024 

2SA490 

2SA6I6 






2SB509 


2N3025 

2SA490 

2SA6I6 






2SB509 


2N3026 

2SA489 

2SA6I6 






2SB509 


2N3036 

2SC484 









2N3037 

2SCI382 









2N3038 

2SCI382 









2N3039 


2SA606 

2SA537 


2SA546 

2SA580 




2N3040 | 


2SA606 

2SA537 


2SA546 

2SA580 




2N3043 

2SC979 





2SC205 




2N3044 

2SC979 



2SC7I4 


2SC205 




2N3045 

2SC979 



2SC714 


2SC205 




2N3046 | 

2SC979 



2SC7I4 


2SC205 




2N3047 

2SC979 


] 2SC7I4 


2SC205 




2N3048 

2SC979 



2SC7I4 


2SC205 




2N3049 




2SC7I4 






2N3050 


2SA71 1 








2N305I 


2SA711 








2N3052 

2SC979 





2SC205 




2N3053 


2SC959 


2SC7I4 

2SC456 





2N3055 

2SCI080 


2SCI343 








19 


























































































TI 






MAXIMUM RATINGS 





ELECTRICAL CHARACTERISTICS 




TYPE 

USE 

e 

3 

PC 

25'C 

(mW) 

Ti 

VCB 

Veto 

le 

lo 

30 

hrt 

hfe 

hie 

hre 

hoe 

fT 

*fcre 

NF 

Ccb 

Coxrbb 

OUTLINE 

TO. 

NOTE 



* 

o 

Q- 

(*C) 

(V) 

(V) 

(mA) 

UA) 

VcbIV 

min. 

max. 

lc(mA 


(a) 

(X10 

US) 

(MHz) 

(dB) 

(pF) 

(ps) 


2N3II4 

AH 

s 

N 

800 


150 

150 

200 

I0n 

100 

30 

120 

30 









39 


2N3I17 

A 

s 

N 

360 


60 

60 

50 

lOn 

45 

250 

500 

I0M 

400 

I0K 

8 

40 


4 



18 


2N3I46 

AP 

G 

P 

I50W 

100 

150 

140 

I5A 

10mA 

150 

30 

90 

5A 

20 








3 


2N3I47 

AP 

G 

P 

I50W 

100 

180 

160 

I5A 

10mA 

180 

30 

90 

5A 

20 








3 


2N3244 

A 

s 

P 

1W 


40 

40 

IA 

50n 

30 

50 

-150 

500 





175 




39 


2N3245 

A 

s 

p 

IW 


50 

50 

IA 

50n 

50 

30 

90 

500 





150 




39 


2N3250 

SW 

s 

P 

360 

200 

50 

40 

200 



50 

150 

IO 

50 

6K 

IO 

IO 

250 




18 


2N3250A 

SW 

s 

p 

360 

200 

60 

60 

200 



50 

150 

IO 

50 

6K 

IO 

IO 

250 




18 


2N325I 

SW 

s 

p 

360 

200 

50 

40 

200 



100 

300 

IO 

100 

I2K 

IO 

60 

300 




i8 


2N325IA 

SW 

s 

p 

360 

200 

60 

60 

200 



100 

300 

IO 

100 

I2K 

IO 

60 

300 




18 


2N3252 

SW 

s 

N 

IW 

200 

60 

30 

IA 

0.5 

40 

30 

90 

500 





200 




39 


2N3253 

SW 

s 

N 

IW 

200 

75 

40 

IA 

0.5 

60 

25 

75 

500 





175 




39 


2N3263 

PAH 

s 

N 

83W 

200 

150 

90 

25A 



20 

55 

I5A 





20 




% 


2N3264 

PAH 

s 

N 

83W 

200 

120 

60 

25A 



20 

55 

I5A 





20 




% 


2N3265 

PAH 

.s 

N 

I25W 

200 

150 

90 

25A 



20 

80 

I5A 





20 




63 


2N3266 

PAH 

s 

N 

I25W 

200 

120 

60 

25A 



20 

80 

I5A 





20 




63 


2N3347 

A 

s 

P 

300 


60 

45 

30 

lOn 

45 

40 

300 

JOM 









/fi)5 


2N3348 

A 

s 

P 

300 


60 

45 

30 

lOn 

45 

40 

300 

I0M 









X. s 


2N3349 

A 

s 

P 

300 


60 

45 

30 

lOn 

45 

40 

300 

I0M 









Xas 


2N3350 

A 

s 

P 

300 


60 

45 

30 

1 On 

45 

100 

300 

I0M 









Xos 


2N3351 

A 

s 

P 

300 


60 

45 

30 

lOn 

45 

100 

300 

I0M 









%s 


2N3352 

A 

s 

P 

300 


60 

45 

30 

lOn 

45 

100 

300 

I0M 









X, 


A5T339I 

AH 

s 

N 

625 

150 

25 

25 

100 

lOOn 

25 

250 

400 

2 









X, 


A7T339I 

AH 

s 

N 

625 

150 

25 

25 

100 

lOOn 

25 

250 

400 

2 









X, 


A8T339I 

AH 

s 

N 

625 

150 

25 

25 

100 

lOOn 

25 

250 

400 

2 









X, 


A5T3391A 

AH 

s 

N 

625 

150 

25 

25 

100 

lOOn 

25 

250 

400 

2 






5 



/17 


A7T3391A 

AH 

s 

N 

625 

150 

25 

25 

100 

lOOn 

25 

250 

400 

2 






5 



% 


A8T339IA 

AH 

s 

N 

625 

150 

25 

25 

100 

lOOn 

25 

250 

400 

2 






5 



% 


A5T3392 

AH 

s 

N 

625 

150 

25 

25 

100 

lOOn 

25 

150 

300 

2 









X, 


A7T3392 

AH 

s 

N 

625 

150 

25 

25 

100 

lOOn 

25 

150 

300 

2 









X, 


A8T3392 

AH 

s 

N 

625 

150 

25 

25 

100 

lOOn 

25 

150 

300 

2 









X, 


2N34I8 

AP 

s 

N 

I5W 

200 

85 

60 

3A 



20 

60 

1 





40 




5 


2N34I9 

AP 

s 

N 

I5W 

200 

125 

80 

3A 



20 

60 

1 





40 




5 


2N3420 

AP 

s 

N 

I5W 

200 

80 

60 

3A 



40 

120 

1 





40 




5 


2N342I 

AP 

s 

N 

I5W 

200 

125 

80 

3A 



40 

120 

1 





40 




5 


2N3439 

AP 

s 

N 

5W 

200 

450 

350 

IA 

2 

360 

40 

160 

20 





15 




5 


2N3440 

AP 

s 

N 

5W 

200 

300 

250 

IA 

2 

250 

40 

160 

20 





15 




. 5 


2N3444 

SW 

s 

N 

5W 

200 

80 

50 

IA 

0.5 

60 

20 

60 

500 





150 




39 


2N3467 

AP 

s 

P 

IW 


40 

40 

IA 

lOOn 

30 

40 

120 

500 





175 




39 


2N3468 

AP 

s 

P 

IW 


50 

50 

IA 

lOOn 

30 

25 

75 

500 





150 




39 


2N3485 

SW 

s 

P 

400 


60 

40 

600 

20n 

50 

40 

120 

150 









46 


2N3485A 

SW 

s 

P 

400 ' 


60 

60 

600 

lOn 

50 

40 

120 

150 









46 


2N3486 

SW 

s 

P 

400 


60 

40 

600 

20n 

50 

IO 

300 

150 









46 


2N3486A 

sw 

s 

P 

400 


60 

60 

600 

lOn 

50 

IO 

300 

150 









46 


2N3494 

SW 

s 

P 

600 

200 

80 

80 

100 

0.1 

50 

40 


IO 









5 


2N3495 

sw 

s 

P 

600 

200 

120 

120 

100 

0.1 

90 

40 


IO 









5 


2N3496 

sw 

s 

P 

400 

200 

80 

80 

100 

0.1 

50 

40 


IO 









18 


2N3497 

sw 

s 

P 

400 

200 

120 

120 

100 

0.1 

90 

40 


IO 









18 


A5T3496 

sw 

s 

P 

625 

150 

80 

80 

100 

0 . 1 

50 

40 


IO 









% 


A5T3497 

sw 

s 

P 

625 

150 

120 

120 

100 

0.1 

90 

40 


IO 









% 


2N3502 

sw 

s 

P 

700 

200 

45 

45 

600 

IO 

30 

100 

300 

150 

135 

23K 

15 

800 


4 



5 


2N3503 

Sw 

s 

P 

700 

200 

60 

60 

600 

IO 

50 

100 

300 

150 

135 

23K 

15 

800 


4 



5 


2N3504 

sw 

s 

P 

400 

200 

45 

45 

600 

IO 

30 

100 

300 

150 

135 

23K 

15 

800 


4 



18 


2N3505 

sw 

s 

P 

400 

200 

60 

60 

600 

IO 

50 

100 

300 

150 

135 

23K 

15 

800 


4 



18 


A5T3404 

sw 

s 

P 

625 _ 

150 

45 

45 

600 

IO 

30 

100 

300 

150 

135 

23K 

15 

800 


4 



X, 



20 




























































































































































TYPE 

TOSHIBA 

NEC 

HITACHI 

MITSUBISHI 

MATSUSHITA 

FUJITSU 

SONY 

SANYO 

NOTE 

2N31 14 


2SCI2I7 








2N3117 

2SC788 





2SC727 




2N3I46 







2SB520 



2N3I47 







2SB520 



2N3244 







2SA706 



2 N3245 







2SA706 



2N3250 


2SA504 



2SA546A 

2SA558 




2N3250A 


2SA504 



2SA546A 





2N325I 


2SA504 



2SA546A 

2SA558 




2N325IA 


2SA504 . 



2SA546A 





2N3252 

2SC485 




2SC696 





2N3253 

2SC485 




2SC696 





2N3263 

2SCI435 





2SCI30I 




2N3264 

2SCI435 





2SCI30I 




2N3265 

2SCI435 





2SCI30I 




2N3266 

2SCI435 





2SCI30I 




2N3347 

2SA502 

2SA675 





2SA678 



2N3348 

2SA502 

2SA675 





2SA678 



2N3349 

2SA502 

2SA675 





2SA678 



2N3350 

2SA502 

2SA675 





2SA678 



2N335I 

2SA502 

2SA675 





2SA678 



2N3352 

2SA502 

2SA675 





2SA678 



A5T339I 




2SC442 


2SC202 




A7T339I 




2SC442 


2SC202 




A8T339I 




2SC442 


2SC202 




A5T339IA 




2SC442 


2SC202 




A7T339IA 




2SC442 


2SC202 




A8T339IA 




2SC442 


2SC202 




A5T3392 i 




2SC442 


2SC202 




A7T3392 




2SC442 


2SC202 




A8T3392 




2SC442 


2SC202 




2N34I8 



2SCI055 







2N34I9 



2SCI055 







2N3420 



2SCI055 







2N342I 



2SCI055 







2N3439 





2SDI98 

2SC825 

2 SC895-3 



2N3440 





2SDI98 

2SC825 

2SC895-3 



2N3444 








2SC6I4 


2N3467 







2SA706 



2N3468 







2SA706 



2N3485 


2SA606 

2SA537 



2SA580 




2N3485A 


2SA606 

2SA537 



2SA580 




2N3486 


2SA606 

2SA537 



2SA580 




2N3486A 


2SA606 

2SA537 



2SA580 




2N3494 


2SA7I2 








2N3495 


2SA7I2 








2N3496 


2SA7I2 








2N3497 


2SA7I2 








A5T3496 


2SA7I2 








A5T3497 


2SA7I2 








2N3502 


2SA606 

2SA537 



2SA580 




2N3503 


2SA606 

2SA537 



2SA580 




2N3504 


2SA606 

2SA537 



2SA580 




2N3505 


, 2SA606 

2SA537 



2SA580 




A5T3404 


2SA606 

2SA537 



2SA580 





21 

















































































































































































TI 


TYPE 

USE 

< 

ce 

£ 

z 

POLAUTY 1 

MAXIMUM RATINGS 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS 


NOTE 

Pc 

25*C 

(mW) 

Tj 

CC) 

VCB 

(V) 

Vero 

(V) 

le 

(ni A) 

le 

00 

hff 

hfe 

hie 

(a) 

lire 

(xifi 

hoe 

It 

*fae 

**lab 

(MHz) 

NF 

(da) 

Cob 

(pF) 

Coxrbh 

(ps) 

OUTLINE 

TO. 

(^A) 

VC8(V 

min 

max. 

lc(mA 


A5T3405 

sw 

S 

p 

625 

150 

60 

60 

600 

10 

50 

100 

300 

150 

135 

23K 

15 

800 


4 



X 


2N355I 

AP 

s 

N 

40W 

175 

115 

60 

I2A 



20 

90 

I0A 









% 


2N3552 

AP 

s 

N 

40W 

175 

140 

80 

I2A 



20 

90 

I0A 









% 


2N3554 

SW 

s 

N 

800 

200 

60 

30 

1. 2£ 



25 

100 

750 









39 


A5T3565 

A 

s 

N 

625 

150 

30 

25 

50 

50n 

25 

150 

600 

1 

120 

20 K 


100 





% 


2N3570 

AH 

s 

N 

200 

150 

30 

15 

50 

1 On 

6 

20 

150 

5 





1 ,5G 

IGNZ 



72 


2N357 I 

AH 

s 

N 

200 

150 

25 

15 

50 

1 On 

6 

20 

200 

5 





1 ,5G 

1 GNZ 



72 


2N3572 

AH 

s 

N 

200 

150 

25 

13 

50 

1 On 

6 

20 

300 

5 





1.5G 

1 GNZ 



72 


A5T357 1 

AH 

s 

N 

500 

150 

25 

15 

50 

1 On 

6 

20 

200 

5 





1 . 5G 

1 GNZ 



% 


A5T3572 

AH 

s 

N 

500 

150 

25 

13 

50 

1 On 

6 

20 

300 

5 





1. 5G 

1 GNZ 



x 


2N3576 

AH 

s 

P 

360 

200 

20 

15 

200 



40 

120 

10 





400 




18 


2N3583 

AP 

s 

N 

35W 

200 

250 

175 

IA 



40 

200 

500 









66 


2N3584 

AP 

s 

N 

35W 

200 

375 

250 

2A 



8 

80 

IA 









66 


2N3585 

AP 

s 

N 

35W 

200 

500 

300 

2A 



8 

80 

IA 









66 


2N3634 

SW 

s 

P 

IW 

200 

140 

140 

IA 

lOOn 

100 

50 

150 

50 

40 

0.6K 

3 

200 



10 


39 


j 2N3635 

SW 

s 

P 

IW 

200 

140 

140 

IA 

lOOn 

100 

100 

300 

50 

80 

1-2K 

3 

200 



10 


39 


2N3636 

SW 

s 

P 

IW 

200 

175 

175 

IA 

lOOn 

100 

50 

150 

50 

40 

0.6K 

3 

200 



10 


39 


2N3637 

SW 

s 

P 

IW 

200 

175 

175 

IA 

lOOn 

100 

100 

300 

50 

80 

I.2K 

3 

200 



10 


39 


A5T3638 

SW 

s 

P 

625 

150 

25 

25 

500 



20 


10 

25 

2K 

26 

1.2 



20 


% 


A5T3638A 

SW 

s 

P 

625 

150 

25 

25 

500 



100 


10 

100 

2K 

15 

1.2 



10 


% 


A5T3644 

SW 

s 

P 

625 

150 

45 

45 

600 



100 

300 

150 

100 

1 ,8K 

3 

300 



8 


x 


A5T3645 

sw 

s 

P 

625 

150 

60 

60 

600 



100 

300 

150 

100 

1,8K 

3 

300 



8 


x 


2N3680 

A 

s 

N 

300 


60 

50 

30 

lOn 

4.5 

150 

600 

10/u 









»! 


2N3702 

A 

s 

P 

360 

150 

40 

25 

200 

lOOn 

20 

60 

300 

50 





100 




X 


A8T3702 

A 

s 

P 

625 

150 

40 

25 

200 

lOOn 

20 

60 

300 

50 





100 




% 


2N3703 

A 

s 

P 

360 

150 

50 

30 

200 

. lOOn 

20 

30 

150 

50 





100 



* 

X 


A8T3703 

A 

s 

P 

625 

150 

50 

30 

200 

lOOn 

20 

30 

150 

50 





100 






2N3704 

A 

s 

N 

360 

150 

50 

30 

800 

lOOn 

20 

100 

300 

50 





100 




/il 


! A8T3704 

A 

s 

N 

625 

150 

50 

30 

800 

lOOn 

20 

100 

300 

50 





100 




X, 


2N3705 

A 

s 

N 

360 

150 

50 

30 

800 

lOOn 

20 

50 

150 

50 





100 




% 


A8T3705 

A 

s 

N 

625 

150 

50 

30 

800 

lOOn 

20 

50 

150 

50 





100 




% 


2N3706 

A 

s 

N 

360 

150 

40 

20 

800 

lOOn 

20 

30 

600 

50 





100 




» 


A8T3706 

A 

s 

N 

625 

150 

40 

20 

800 

lOOn 

20 

30 

600 

50 





too 




X 


2N3707 

A 

s 

N 

360 

150 

30 

30 

30 

lOOn 

20 

100 

400 

0.1 






1 .9 



X 


A5T3707 

A 

s 

N 

625 

150 

30 

30 

30 

lOOn 

20 

100 

400 

0. 1 






1 .9 



X 


A8T3707 

A 

s 

N 

625 

150 

30 

30 

30 

lOOn 

20 

100 

400 

0.1 






1.9 



» 


2N3708 

A 

s 

N 

360 

150 

30 

30 

30 

lOOn 

20 

45 

660 

1 









X 


A5T3708 

A 

s 

N 

625 

150 

30 

30 

30 

lOOn 

20 

45 

660 

1 









% 


A8T3708 

A 

s 

N 

360 

150 

30 

30 

30 

lOOn 

20 

45 

660 

1 









X 


2N3709 

A 

s 

N 

625 

150 

30 

30 

30 

lOOn 

20 

45 

165 

1 









X 


A5T3709 

A 

s 

N 

360 

150 

30 

30 

30 

lOOn 

20 

45 

165 

1 









X 


A8T3709 

A 

s 

N 

625 

150 

30 

30 

30 

lOOn 

20 

45 

165 

1 









X 


2N37I0 

A 

s 

N 

360 

150 

30 

30 

30 

lOOn 

20 

90 

330 

1 









X 


A5T37I0 

A 

s 

N 

625 

150 

30 

30 

30 

lOOn 

20 

90 

330 

1 









X 


A8T37I0 

A 

s 

N 

360 

150 

30 

30 

30 

lOOn 

20 

90 

330 

1 









X 


2N371 1 

A 

s 

N 

625 

150 

30 

30 

30 

lOOn 

20 

180 

660 

1 









X 


A5T3711 

A 

s 

N 

625 

150 

30 

30 

30 

lOOn 

20 

180 

660] 

1 









X 


A8T37II I 

A 

s 

N 

360 

150 

30 

30 

30 

lOOn 

20 

180 

660 

1 









X 


2N37I3 

AP 

s 

N 

I50W 

200 

80 

60 

I0A 



25 

75 

IA 





4 




3 


2N37I4 ! 

AP 

s 

N 

I50W 

200 

100 

80 

I0A 



25 

75 

IA 





4 




3 


2N37I5 

AP 

s 

N 

I50W 

200 

80 

60 

I0A 



50 

150 

IA 





4 




3 


2N37I6 

AP 

s 

N 

I50W 

200 

100 

80 

I0A 



50 

150 

IA 





4 




3 ' 


2N37I9 

AP 

s 

P 

6W 

200 

40 

40 

3A 

10 

40 

25 

80 

IA 









5 


2N3720 

AP 

s 

P 

6W 

200 

60 

60 

3A 

10 

60 

25 

80 

IA 









5 


2N3724 

A 

s 

N 

800 

200 

50 

30 

500 

1.7 

40 

60 

50 

100 I 








39 



22 










































































































































































































TYPE 

TOSHIBA 

NEC 

HITACHI 

MITSUBISHI 

MATSUSHITA 

FUJITSU 

SONY 

SANYO 

NOTE 

A5T3405 


2SA606 



2SA546 

2SA580 




2N355I 


2 SO181 

2SD34I 







2N3552 


2SDI8I 








2N3554 





2SC696 


2SCI124 



A5T3565 


2SC852 




2SCI068 




2N3570 


2SC852 


2SCI223 


2SCI068 




2N357I 


2SC852 


2SCI223 


2SCI068 




2N3572 


2SC852 


2SCI223 


2SCI068 




A5T357I 


2SC852 


2SCI223 


2SCI068 




A5T3572 


2SC852 


2 SC 1223 


2SCI068 




2N3576 

2SA467 


2SA537 


2SA546 





2N3583 

2SC792 









2N3584 

2SC792 





2SCI463 




2N3585 






2SCI463 




2N3634 

2SA516A 






2SA762 



2N3635 

2SA5I6A 






2SA762 



2N3636 










2N3637 










A5T3638 

2SA496 

2SA7I7 

2SA537 

2SA695 

2SAS46 

2SA580 


2SA532 


A5T3638A 

2SA496 

2SA717 

2SA537 

2SA695 

2SA546 

2SA580 


2SA532 


A5T3644 

2SA594 




2SA546 





A5T3645 

2SA594 




2SA546 





2N3680 










2N3702 

2SA509G 

2SA643 








A8T3702 

2SA509G 

2SA643 








2N3703 

2SA498 

2SA544 








A8T3703 

2SA498 

2SA544 








2N3704 

2SC498 





2SCI247A 




A8T3704 

2SC498 





2SCI247A 




2N3705 

2SC498 





2SCI247A 




A8T3705 

2SC498 





2SCI247A 




2N3706 

2SC498 





2SCI247A 




A8T3706 

2SC498 





2SCI247A 




2N3707 

2SC509 





2SCI246 




A5T3707 

2SC509 





2SCI246 




A8T3707 

2SC509 





2SCI246 




2N3708 

2SC509 





2SCI246 




A5T3708 

2SC509 





2SCI246 




A8T3708 

2SC509 





2SCI246 




2N3709 

2SC509 





2SCI246 




A5T3709 

2SC509 





2SCI246 




A8T3709 

2SC509 





2SCI246 




2N37I0 

2SC509 





2SCI246 




A5T37I0 

2SC509 





2SCI246 




A8T37I0 

2SC509 





2SCI246 




2N3711 

2SC509 





2SCI246 




A5T3711 

2SC.509 





2SCI246 




A8T3711 

2SC509 





2SCI246 




2N37I3 

2SCI080 


2SCI343 




2SD340 



2N37I4 

2SCI079 


2SCI343 




2SD340 



2N37I5 

2SCI080 


2SCI343 




2SD340 



2N37I6 

2SCI079 


2SCI343 




2SD340 



2N37I9 

2SA490 

2SA6I6 








2N3720 

2SA490 

2SA6I6 








2N3724 



2SC1212 




d 




23 



















































































































TI 






MAXIMUM RATINGS 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS 

OUTLINEj 

TO. 


TYPE 

USE 

S 

"*i 

Pc 

25*C 

(raW) 

Ti 

VC8 

Vcco 

le 

leso 

hn 

Me 

hie 

Ire 

hoe 

fr 

*(oe 

NF 

Cob 

Coxrbb' 

NOTE 



< 

z 


CC) 

(V) 

(V) 

(mA) 

UA) 

Vcs(V) 

min. 

max. 

c(mA) 


(a) 

XIO) 

(*C) 

**fab 

(MHz) 

(dB) 

(pf) 

(ps) 


2N3724A 

A 

S 

N 

IW 

200 

50 

30 

1200 

0.5 

40 

60 

150 

100 









39 


2N3725 

A 

s 

N 

800 

200 

80 

50 

500 

1.7 

60 

60 

150 

100 









39 


2N3725A 

A 

s 

N 

IW 

200 

80 

50 

1200 

0.5 

60 

60 

150 

100 









39 


02T3725 

A 

s 

N 

500 

150 

60 


500 
















2N3734 

A 

s 

N 

IW 

200 

50 

30 

1500 



30 

120 

IA 









39 


2N3735 

A 

s 

N 

IW 

200 

75 

50 

1500 



20 

80 

IA 









39 


2N377I 

AP 

s 

N 

I50W 

200 

50 

40 

30A 

2mA 

50 

15 

60 

I5A 









3 


2N3772 

AP 

s 

N 

I50W 

200 

100 

60 

20 A 

5mA 

100 

15 

60 

IOA 









3 


2N3789 

AP 

s 

P 

I50W 

200 

60 

60 

IOA 



25 

90 

IA 





4 




3 


2N3790 

AP 

s 

P 

I50W 

200 

80 

80 

IOA 



25 

90 

IA 





4 




3 


2N379I 

AP 

s 

P 

I50W 

200 

60 

60 

IOA 



50 

180 

IA 





4 




3 


2N3792 

AP 

s 

P 

I50W 

200 

80 

80 

IOA 



50 

180 

IA 





4 




3 


2N3798 

A 

s 

P 

360 

200 

60 

60 

50 

lOn 

50 

50 

450 

0.5 

150 

30K 

25 

60 


3.5 

4 


18 


2N3799 

A 

s 

P 

360 

200 

60 

60 

50 

lOn 

50 

300 

900 

0.5 

300 

40K 

25 

60 


2.5 

4 


18 


2N3806 

A 

s 

P 

500 


60 

60 

50 

lOn 

50 

150 

450 

0.5 









Aos 


2N3807 

A 

s 

P 

500 


60 

60 

50 

lOn 

50 

300 

900 

0.5 









X, 


2N3808 

A 

s 

P 

500 


60 

60 

50 

lOn 

50 

150 

450 

0.5 









AoS 


2N3809 

A 

s 

P 

500 


60 

60 

50 

lOn 

50 

300 

900 

0.5 









AoS 


2N38I0 

A 

s 

P 

500 


60 

60 

50 

lOn 

50 

150 

450 

0.5 









Aqs 


2N38I1 

A 

s 

P 

500 


60 

60 

50 

lOn 

50 

300 

900 

0.5 









Al5 


2N3829 

AH 

s 

P 

360 

200 

35 

20 

200 



30 

120 

30 





350 




52 


2N3838 

A 

s 

P 

250 


60 

40 

600 



100 

300 

150 











2N3846 

AP 

s 

N 

I50W 

175 

300 

200 

20A 



IO 

60 

IOA 





IO 




63 


2N3847 

AP 

s 

N 

I50W 

175 

400 

300 

20A 



IO 

60 

IOA 





IO 




63 


2 N3902 

AP 

s 

N 

I00W 

150 


400 

2.SA 



30 

90 

IA 





5 




63 


2N3903 

AH 

s 

N 

625 

150 

60 

40 

200 



50 

150 

IO 

50 

8K 

5 

40 

250 


4 


X 


A5T3903 

AH 

s 

N 

625 

150 

60 

40 

200 



50 

150 

IO 

50 

8K 

5 

40 

250 


4 


X 


2N3904 

AH 

s 

N 

625 

150 

60 

40 

200 



100 

300 

IO 

100 

IOK 

8 

40 

300 


4 


% 


A5T3904 

AH 

s 

N 

625 

150 

60 

40 

200 



100 

300 

IO 

“ 100 

IOK 

8 

40 

300 


4 


A 


2N3905 

AH 

s 

P 

625 

150 

40 

40 

200 



50 

150 

IO 

50 

8K 

5 

40 

200 


4 


‘‘Ài 


A5T3905 

AH 

s 

P 

625 

150 

40 

40 

200 



50 

150 

IO 

50 

, 8K 

5 

40 

200 


4 


X 


2N3906 

AH 

s 

P 

625 

150 

40 

40 

200 



100 

300 

IO 

100 

IOK 

8 

40 

250 


4 


Ai 


A5T3906 

AH 

s 

P 

625 

150 

40 

40 

200 



100 

300 

IO 

100 

IOK 

8 

40 

250 


4 


x 


2N3962 

A 

s 

P 

360 

200 

.60 

60 

200 

lOn 

50 

100 

300 

IOM 

100 

I7K 

IO 

40 


3 

6 


18 


2N3963 

A 

s 

P 

360 

200 

80 

80 

200 

lOn 

70 

100 

300 

IOM 

100 

I7K 

IO 

40 


3 

6 


18 


2N3964 

A 

s 

P 

360 

200 

45 

45 

200 

1 On 

40 

250 

500 

IOM 

250 

20K 

IO 

50 


2 

6 


18 


2N3965 

A 

s 

P 

360 

200 

60 

60 

200 

lOn 

50 

250 

500 

IOM 

250 

20K 

IO 

50 


2 

6 


18 


2N3996 

APH 

s 

N 

30W 

200 

100 

80 

5A 



40 

120 

IA 





40 




111 


2N3997 

APH 

s 

N 

30W 

200 

100 

80 

5A 



80 

240 

IA 





40 




! 11 


2N3998 

APH 

s 

N 

30W 

200 

100 

80 

SA 



40 

120 

IA 





40 




111 


2N3999 

APH 

s 

N 

30W 

200 

100 

80 

5A 



80 

240 

IA 





40 




111 


2N40Q0 

APH 

s 

N 

I5W 

200 

100 

80 

IA 



30 

120 

500 





40 




5 


2N400I 

APH 

s 

N 

I5W 

200 

120 

100 

IA 



40 

120 

500 





40 




5 


2N4002 

APH 

s 

N 

IOOW 

200 

100 

80 

30A 



20 

80 

I5A 









63 


2N4003 

APH 

s 

N 

IOOW 

200 

120 

100 

30A 



20 

80 

I5A 









63 


2N4004 

APH 

s 

N 

40W 

200 

100 

80 

20A 



30 

150 

IOA 









X*s 


2N4005 

APH 

s 

N 

40W 

200 

120 

100 

20A 



30 

150 

IOA 











2N40I3 

A 

s 

N 

360 


60 

40 

500 

1.7 

40 

60 

150 

100 









18 


2N40I4 

A 

s 

N 

360 


80 

50 

500 

1.7 

60 

60 

150 

100 









18 


2N4026 

A 

s 


500 

200 

60 

60 

1 

50n 

50 

40 

120 

100 









18 


A5T4026 

A 

s 

P 

625 

150 

60 

60 

1 

50n 

50 

40 

120 

100 









X, 


A8T4026 

A 

s 

P 

625 

150 

60 

60 

1 

50n 

50 

40 

120 

100 









X 


2N4027 

A" 

s 

P 

500 

200 

80 

80 

1 

50n 

60 

40 

120 

100 









18 


A5T4027 

A 

s 

P 

625 

150 

80 

80 

1 

50n 

60 

40 

120 

100 









Ai 


A8T4027 

A 

s 

P 

625 

150 

80 

80 

1 

50n 

60 

40 

120 

100 









X 



24 









































































































































































TYPE 

TOSHIBA 

NEC 

HITACHI 

MITSUBISHI 

MATSUSHITA 

FUJITSU 

SONY 

SANYO 

NOTE 

2N3724A 

2SC485 









2N3725 

2SC485 









2N3725A 

2SC485 









Q2T3725 

2SC485 




2SC456 

2SCI247 




2N3734 

2SG485 




2SC696A 



2SC6I4 


2N3735 

2SC485 




2 SC696A 



2SC6I4 


2N377I 

2SDI14 





2SD250 




2N3772 

2SDI13 









2N3789 

2SA680 









2N3790 

2SA679 









2N379I 

2SA680 









2N3792 

2SA679 









2N3798 





2SA73I 





2N3799 





2SA73I 





2N38Q6 





2SA73I 





2N3807 





2SA73I 





2N3808 





2SA73I 





2N3809 





2SA73I 





2N38I0 





2SA73I 





2N3811 





2SA73I 





2N3829 

2SA594G 









2N3838 

2SA682 









2N3846 

2SCI434 









2N3847 

2SCI434 









2N39Ó2 


2SCII06 








2N3903 

2SC498 

2SC729 








A5T3903 

2SC498 

2SC729 








2N3904 

2SC498 

2SC729 








A5T3904 

2SC498 

2SC729 








2N3905 

2SA503 




2SA546 



2SA532 


A5T3705 

2SA503 




2SA546 



2SA532 


2N3906 

2SA503 




2SA546 



2SA532 


A5T3906 

2SA503 




2SA546 



2SA532 


2N3962 

2SA503 

2SC729 








2N3963 

2SA503 

2SC729 








2N3964 

2SA503 

2SC729 








2N3965 

2SA503 

2SC729 








2N3996 

2SC98I 


2SCI05 







2N3997 

2SC98I 


2SCI05 







2N3998 

2SC98I 


2SCI05 







2N3999 

2SC981 


2SCI05 



% 




2N4000 


2SCII6I 

2SCI409 







2N400I - 


2SCI161 

2 SC 1409 







2N4002 

2SCI435 





2SCI30I 




2N4003 

2SCI435 





2SCI30I 




2N4004 

2SCI435 





2SCI30I 




2N4005 

2SCI435 





2SCI30I 




2N40I3 





1 2SC456 

2SCI247 




2N40I4 

2SC497 









2N4026 

2SA485 




2SA546A 





A5T4026 

2SA485 




2SA546 A 





A8T4026 

2SA485 




2SA546 A 





2N4027 

2SA485 




2SA546 A 





A5T4027 

2SA485 




2SA546 A 





A8T4027 

2SA485 




2SA546 A 






25 




































































































































TI 


TYPE 

USE 

MATERIAL | 

POLALITY 

MAXIMUM RATINGS 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS 

OUTLINE 

TO. 

NOTE 

Pc 

25°C 

(mW) 

Tj 

(*C) 

Ve» 

(V) 

Veto 

(V) 

(mA) 

1 tee 


hft 

hfe 

hie 

(Q) 

hre 

xlo) 

hoe 

( t*SÒ 

fr 

*foe 

**fcfb 

(MHz) 

Nf 

(dB) 

Ccb | 
(pf) 

Coxrbb 

(ps) 

(//A) 

Vcb(V) 

min. 

max. 

lc(mA) 

2N4028 

A 

s 

p 

500 

200 

60 

60 

IA 

50n 

50 

100 

300 

100 









18 


A5T4028 

A 

s 

p 

625 

150 

60 

60 

IA 

50n 

50 

100 

300 

100 









X 


A8T4028 

A 

s 

p 

625 

150 

60 

60 

IA 

50n 

50 

100 

300 

100 








X 


2N4029 

A 

s 

p 

500 

200 

80 

80 

IA 

50n 

60 

100 

300 

100 









18 


A5T4029 

A 

s 

p 

625 

150 

80 

80 

IA 

50n 

60 

100 

300 

100 









% 


A8T4029 

A 

s 

p 

625 

150 

80 

80 

IA 

50n 

60 

100 

300 

100 









X, 


2N4030 

A 

s 

p 

800 

200 

60 

60 

IA 

50n 

50 

40 

120 

100 









39 


2N403I 

A 

s 

p 

800 

200 

80 

80 

IA 

50n 

60 

40 

120 

100 









39 


2N4032 

A 

s 

p 

800 

200 

60 

60 

IA 

50n 

50 

100 

300 

100 









39 


2N4033 

A 

s 

p 

800 

200 

80 

80 

IA 

50n 

60 

100 

300 

100 









39 


2N4058 

A 

s 

p 

625 

150 

30 

30 

30 

lOOn 

20 

100 

400 

0.1 






1.7 



% 


A5T4058 

A 


p 

625 

150 

30 

30 

30 

lOOn 

20 

100 

400 

0. 1 






1.7 



% 


A8T4058 

A 

s 

p 

625 

150 

30 

30 

30 

lOOn 

20 

100 

400 

0.1 









X, 


2N4059 

A 

s 

p 

625 

150 

30 

30 

30 

lOOn 

20 

45 

660 

1 









Xr 


A5T4059 

A 

s 

p 

625 

150 

30 

30 

30 

lOOn 

20 

45 

660 

1 









X, 


A8T4059 

A 

s 

p 

625 

150 

30 

30 

30 

lOOn 

20 

45 

660 

1 








% 


2N4060 

A 

s 

p 

625 

150 

30 

30 

30 

lOOn 

20 

45 

165 

! 









X, 


A5T4060 

A 

s 

p 

625 

150 

30 

30 

30 

lOOn 

20 

45 

ì 65 

1 









X 


A8T4060 

A 

s 

p 

625 

150 

30 

30 

30 

lOOn 

20 

45 

165 

1 









X, 


2N406I 

A 

s 

p 

625 

150 

30 

30 

30 

lOOn 

20 

90 

330 










X, 


A5T406I 

A 

s 

p 

625 

150 

30 

30 

30 

lOOn 

20 

90 

330 

1 









X, 


A8T406 ! 

A 

s 

p 

625 

150 

30 

30 

30 

lOOn 

20 

90 

330 

1 









X, 


2N4062 

A 

s 

p 

625 

150 

30 

30 

30 

lOOn 

20 

180 

660 

» 









% 


A5T4062 

A 

s 

p 

625 

150 

30 

30 

30 

lOOn 

20 

180 

660 

1 









X, 


A8T4062 

A 

s- 

p 

625 

150 

30 

30 

30 

lOOn 

20 

180 

660 

1 









X 


2N4104 

A 

s 

N 

300 

200 

60 

60 

50 

lOn 

45 

400 

800 

IOM 

500 

42K 

8 

60 



4.5 


18 


2N4I23 

AH 

s 

N 

625 

150 

40 

30 

200 

50 ri 

20 

50 

150 

2 





250 




X, 


A5T4I23 

AH 

s 

N 

625 

150 

40 

30 

200 

50n 

20 

50 

150 

2 





250 




Xi 


2N4I24 

AH 

s 

N 

625 

150 

40 

30 

200 

50n 

20 

120 

360 

2 





300 




X 


A5T4I24 

AH 

s 

N 

625 

150 

30 

25 

200 

50n 

20 

120 

360 

2 





300 




X 


2N4I25 

AH 

s 

p 

625 

150 

30 

30 

200 

50n 

20 

150 

150 

2 





200 




X 


A5T4I25 

AH 

s 

p 

625 

150 

30 

30 

200 

50n 

20 

120 

360 

2 





250 




% 


2N4I26 

AH 

s 

p 

625 

150 

25 25 

200 

50n 

20 

120 

360 

2 





250 




X. 


A5T4I26 

AH 

s 

p 

625 

150 

25 25 

200 

50n 

20 

120 

360 

2 





250 




Xi 


2N4I38 

A 

s 

N 

300 


30 

30 

100 

lOn 

25 

30 


IOM 









46 


A5T4248 

A 

s 

p 

625 

150 

40 

40 

100 

lOn 

40 

50 


0.1 

50 








Xt 


A5T4249 

A 

s 

p 

625 

150 

60 

60 

100 

lOn 

40 

100 

300 

0.1 

100 

I7K 

IO 

40 


3 



X, 


A5T4250 

A 

s 

p 

625 

150 

40 

40 

100 

lOn 

40 

250 

750 

0.1 

250 

20K 

IO 

50 


2 



Xi 


2N4252 

AH 

s 

N 

200 


30 

18 

50 

50n 

15 

50 


2 









12 


2N4253 

AH 

s 

N 

200 


30 

18 

50 

50n 

15 

30 

150 

2 









12 


2N4260 

AH 

s 

P 

•200 

200 

15 

15 

30 



30 

150 

IO 





I.2GHZ 




12 


A5T4260 

AH 

s 

P 

500 

150 

15 

15 

30 



30 

150 

IO 





I.2GHZ 




Xi 


2N426I 

AH 

s 

P 

200 200 

15 

15 

30 



30 

150 

IO 





I.5GHZ 




12 


A5T426I 

AH 

s 

P 

500 

ISO 

15 

15 

30 



30 

150 

IO 









X, 


2N4300 

ÀPH 

s 

N 

I5W 

200 

100 

80 

2A 



30 

120 

IA 





30 




5 


2N430I 

APH 

s 

N 

50W 200 

100 

80 

40 

IOA 



30 

120 

5A 





40 




61 


2N4398 

APH 

s 

P 

200W 

200 

40 

30A 



15 

1 60 

I5A 





4 




3 


2N4399 

APH 

s 

P 

200W 

200 

60 

60 

30A 


' 

15 

60 

ISA 





4 




3 


2N4402 

AH 

s 

P 

625 

150 

40 

40 

600 



50 

150 

150 

30 

7.5K 

8 

100 





•x 


A5T4402 

AH 

s 

P 

625 

150 

40 

40 

600 



50 

150 

150 

30 

7.5K 

8 

100 





Xj 


2N4403 

AH 

s 

P 

625 

150 

40 

40 

600 



100 

300 

150 

60 

I5K 

8 

100 





X 


A5T4403 

AH 

s 

P 

625 

150 

40 

40 

600 



100 

300 

150 

60 

I5K 

8 

100 





X, 


2N4409 

A 

s 

N 

625 

150 

80 

50 

250 

lOn 

60 

60 

400 

100 









X, 


A5T4409 

A 

s 

N 

625 

150 

80 

50 

250 

lOn 

60 

60 

400 

100 









X, 


2N44I0 

A 

s 

N 

625 

150 

120 

80 

250 

lOn 

100 

60 

400 

100 









Xt 



26 






























































































































































































































TYPE 

TOSHIBA 

NEC 

HITACHI 

MITSUBISHI 

MATSUSHITA 

FUJITSU 

SONY 

SANYO 

NOTE 

2N4028 

2SA68I 

2SA7I7 

2SA53 7A 


2SA546 





A5T4028 

2SA68I 

2SA7I7 

2SA537A 


2SA546 





A8T4028 

2SA681 

2SA 7|7 

2SA537A 


2SA546 





2N4029 

2SA68I 

2SA708 

2SA537A 


2SA546 





A5T4029 

2SA68I 

2SA 708 

2SA53 7A 


2SA546 





A8T4029 

2SA681 

2SA 708 

2SA53 7A 


2SA546 





2N4030 

2SA681 

2SA717 

2SA53 7A 


2SA546 





2N403I 

2SA681 

2SA 708 

2SA537A 


2SA546 





2N4032 

2SA68I 

2SA7I7 

2SA537A 


2SA546 





2N4033 

2SA681 

2SA 708 ' 

2SA537A 


2SA546 





2N4058 

2SA509 

2SA643 


2SA9696 






A5T4058 

2SA509 

2SA643 


2SA9696 






A8T4058 ■ 

2SA509 

2SA64 3 


2SA9696 






2N4059 

2SA509 

2SA64 3 


2SA9696 






A5T4059 


2SA64 3 


2SA9696 






A8T4059 

2SA509 

2SA64 3 


2SA9696 






2N4060 

2SA509 

2SA643 


2SA9696 






A5T4060 

2SA509 

2SA643 


2SA9696 






A8T4060 

2SA509 

2SA64 3 


2SA9696 






2N406I 

2SA509 

2SA64 3 


2SA9696 






A5T406I 

2SA509 

2SA643 


2SA9696 






A8T406I 

2SA509 

2SA64 3 


2SA9696 






2N4062 

2SA509 

2SA64 3 


2SA9696 






A5T4062 

2SA509 

2SA64 3 


2SA9696 






A8T4062 


2SA643 


2SA9696 






2N4I04 

2SC559 

2SC945 




2SC 725 




2N4I23 

2SC998 

2SC578 


2SC730 

2SC456 

2SC 202 


2SC423 


A5T4I23 

2SC998 

2SC578 


2SC730 

2SC456 

2SC 202 


2SC423 


2N4I24 

2SC998 

2SC578 


2SC730 

2SC456 

2SC 202 


2SC423 


A5T4I24 

2SC509 

2SC578 


2SC730 

2SC456 

2SC202 


2SC423 


2N4T25 

2SA66I 

2SA643 



2SA546 

2SA558 


2SA532 


A5T4I25 

2SA66I 

2SA643 








2N4I26 

2SA66I 

2SA643 



2SA546 

2SA558 


2SA532 


A5T4126 

2SA66I 

2SA643 



2SA546 

2SA558 


2SA532 


2N4I38 


2SC945 

2SCI204 

2SC422 






A5T4248 

2SA66I 









A5T4249 

2SA661 









A5T4250 

2SA661 









2N4252 



2SC460 

2SC7I0 


2SC 964 

2SCI128 



2N4253 



2SC460 

2SC7I0 


2SC 964 

2SCI128 



2N4260 

2SA56I 


2SA530 



2SA558 


2SC532 


A5T4260 

2SA56I 





2SA558 


2SC532 


2N426I 

2SA56I 


2SA530 



2SA558 


2SC532 


A5T426I 

2SA56I 





2SA558 


2SC532 


2N4300 


2SCII60 



2SC697 


2SC756 



2N430I 

2SCI079 









2N4398 










2N4399 










2N4402 

2SA504 

2SA606 

2SA742 



2SA580 




A5T4402 

2SA504 

2SA606 

2SA742 



2SA580 




2N4403 

2SA504 

2SA606 

2SA742 



2SA580 




A5T4403 

2SA504 

2SA606 

2SA742 



2SA580 




2N4409 

2SCI166 

2SC853 




2SC826 




A5T4409 

2SCI166 

2SC853 




2SC826 




2N44I0 




2SC3I0 


2SC826 





27 

















































































































































TI 


TYPE 

USE 

MATERIAL 

POLAUTY I 

MAXIMUM RATINGS 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS 

OUTUNE 

TO. 

NOTE 

Pc 

25*C 

(mW) 

Ti 

(*C) 

VC8 

(V) 

VCEO 

(V) 

(mA) 

ICBO 

hFE 

hfe 

hie 

(2) 

hre 

Ufi) 

hoe 

Uh) 

fT 

*1ae 

**fab 

(MHz) 

NF 

(dfi) 

Cab 

(PF) 

Coxrbb' 

(ps) 

M) 

Vcb{V) 


max. 

lc(mA) 

A5T44I0 

A 

S 

N 

625 

150 

120 

80 

250 

lOn 

100 

60 

400 

IO 









X 


2N4423 

AH 

S 

p 

360 

150 

12 

12 

200 

1 

6 

40 

150 

30 









.X 


2N4854 

sw 

S 

p 

300 

200 

60 

40 

600 

lOn 

50- 

100 

300 

150 









X«s 


2N4855 

sw 

S 

g 

300 

200 

60 

40 

600 

1 On 

50 

40 

120 

150 









%)S 


2N490I 

AP 

S 

p 

87.5W 

200 

40 

40 

5A 



20 

80 

IA 





4 




3 


2N4902 

AP 

S 

p 

87.5W 

200 

60 

60 

5A 



20 

80 

IA 





4 




3 


2N4903 

AP 

s 

p 

87.5W 

200 

80 

80 

5A 



20 

80 

IA 





4 




3 


2N4904 

AP 

s 

p 

87.5W 

200 

40 

40 

5A 



25 

100 

2.5A 





4 




3 


2N4905 

AP 

s 

p 

87.5W 

200 

60 

60 

5A 



25 

100 

2.5A 





4 




3 


2N4906 

AP 

s 

p 

87.5W 

200 

80 

80 

5A 



25 

100 

2.5A 





4 




3 


2N49I3 

AP 

s 

N 

87.5W 

200 

40 

40 

5A 



25 

100 

2.5A 





4 




3 


2N49I4 

AP 

s 

N 

87.5W 

200 

60 

60 

5A 



25 

100 

2.5A 





4 




3 


2N49I5 

AP 

s 

N 

87.5W 

200 

80 

80 

5A 



25 

100 

2.5A 





4 




3 


2N4996 

AH 

s 

N 

250 

! 50 

30 

18 

50 

I00n 

15 

50 


2 









X 


2N4997 

AH 

s 

N 

250 

150 

30 

18 

50 

lOOn 

15 

30 

150 

2 









X 


2N4998 

APH 

s 

N 

35W 

200 

100 

80 

2A 



30 

90 

IA 









59 


2N4999 

APH 

s 

P 

35W 

200 

100 

80 

2A 



30 

90 

IA 









59 


2N5000 

APH 

s 

N 

35W 

200 

100 

80 

2A 



70 

200 

IA 









59 


2N500I 

APH 

s 

P 

35W 

200 

100 

80 

2A 



70 

200 

IA 









59 


2N5002 

APH 

s 

N 

57W 

200 

iOO 

80 

5A 



30 

90 

2.5A 









59 


2N5003 

APH 

s 

P 

57W 

200 

100 

80 

5A 



30 

90 

2.5A 









59 


2N5004 

APH 

s 

N 

57W 

200 

100 

80 

5A 



70 

200 

2.5A 









59 


2N5005 

APH 

s 

P 

57W 

200 

100 

80 

5A 



70 

200 

2.5A 









59 







































































* 




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































- 




























































28 




















































































































TYPE 

TOSHIBA 

NEC 

HITACHI 

MITSUBISHI 

MATSUSHITA 

FUJITSU 

SONY 

SANYO 

NOTE 

A5T44I0 


2SCI2I7 








2N4423 




2SA696 

2SA7I9 





2N4854 










2N4855 










2N490I 

2SA680 









2N4902 

2SA680 









2N4903 

2SA680 









2N4904 

2SA680 









2N4905 

2SA680 









2N4906 

2SA680 









2N49I3 

2SCI080 


2SCI343 







2N49I4 

2SCI080 


2SCI343 







2N49I5 

2SCI080 


2SCI343 







2N4996 

2SC383 


2SC684 




2SCI128 



2N4997 

2SC383 


2SC684 




2SCI128 



2N4998 

2SC558 



2SC766 

2SC90I 





2N4999 


2SA648 








2N5000 

2SC558 



2SC766 

2SC90I 





2N500I 


2SA648 








2N5002 

2SC558 




2SC90I 





2N5003 


2SA648 








2N5004 

2SC558 




2SC90I 





2N5005 


2SA648 








































































































































































































































































































































29 



































































































TI 


TYPE 

USE 

< 

ffi 

«t 

X 

=1 

3 

o 

MAXIMUM RATINGS 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS 

OUTUNE 

TO. 

NOTE 

Pc 

25*C 

(mw) 

Tj 

CO 

VC8 

(V) 

Veto 

(V) 

le 

(mA) 

loo 

hft 

hfe 

lie 

(Q) 

hre 

(xlo) 

hoe 

(r ) 

It 

*loe 

**lab 

(MHz) 

NE 

(dB) 

Cob 

(PF) 

Coxfbb’ 

(ps) 

<*A) 

Vcs(V) 

mia 

max. 

lc(mA) 

2N5038 

APH 

S 

N 

I40W 

200 

150 

90 

20A 



20 

100 

12 





60 




3 


2N5039 

APH 

S 

N 

I40W 

200 

120 

75 

20A 



20 

100 

10 





60 




3 


2N5058 

A 

s 

N 

IW 

200 

300 

300 

150 

50n 

100 

30 

150 

30 









39 


A5T5058 

A 

s 

N 

800 

150 

300 

300 

150 

50n 

100 

30 

150 

30 









x, 


2N5059 

A 

s 

N 

IW 

200 

250 

250 

150 

50n 

100 

30 

150 

30 









39 


A5T5059 

A 

s 

N 

800 

150 

250 

250 

150 

50n 

100 

30 

150 

30 









% 


2N5067 

AP 

s 

N 

87.5W 

200 

40 

40 

i5A 



20 

80 

IA 





4 




3 


2N5068 

AP 

s 

N 

87.5W 

200 

60 

60 

5A 



20 

80 

IA 





4 




3 


2N5069 

AP 

s 

N 

87.5W 

200 

80 

80 

5A 



20 

80 

IA 





4 




3 


2N5086 

A 

s 

P 

625 

150 

50 

50 

50 

50n 

35 

150 

500 

0.1 





40 

3 



% 


A5T5086 

A 

s 

P 

625 

150 

50 

50 

50 

50n 

35 

150 

500 

0.1 





40 

3 



% 


2N5087 

A 

s 

P 

625 

150 

50 

50 

50 

50 n 

35 

250 

800 

0.1 





40 

2 



% 


A5T5087 

A 

s 

P 

625 

150 

50 

50 

50 

50n 

35 

250 

800 

0.1 





40 

2 



x 


2N5I47 

APH 

s 

P 

7W 

200 

100 

80 

2A 



70 

200 

IA 









39 


2N5I48 

APH 

s 

N 

7W 

200 

100 

80 

2A 



30 

90 

IA 









39 


2N5I49 

APH 

s 

P 

7W 

200 

100 

80 

2A 



70 

200 

IA 









39 ■ 


2N5I50 

APH 

s 

N 

7W 

200 

100 

80 

2A 



30 

90 

IA 









39 


2N5157 

APH 

s 

N 

I00W 

150 


500 

3.5A 



30 

90 

IA 





5 




3 


A5T5I72 

A 

s 

N 

625 

150 

25 

25 

100 

(OOn 

25 

100 

500 

10 









X, 


A7T5I72 

A 

s 

N 

625 

150 

25 

25 

100 

lOOn 

25 

100 

500 

10 









x, 


A8T5I72 

A 

s 

N 

625 

150 

25 

25 

100 

lOOn 

25 

100 

500 

10 









x 


2N5209 

A 

s 

N 

625 

150 

50 

50 

50 

50n 

35 

100 

300 

0.1 






3 



x 


A5T5209 

A 

s 

N 

625 

150 

50 

50 

50 

50n 

35 

100 

300 

0.1 






3 



x, 


2N52I0 

A 

s 

N 

625 

150 

50 

50 

50 

50n 

35 

200 

600 

0.1 






2 



% 


A5T52I0 

A 

s 

N 

625 

150 

50 

50 

50 

50n 

35 

200 

600 

0.1 






2 



X, 


2N52I9 

AH 

s 

N 

625 

150 

20 

15 

100. 

lOOn 

10 

35 

500 

2 





150 



* 

X, 


A5T52I9 

AH 

s 

N 

625 

150 

20 

15 

mo 

lOOn 

10 

35 

500 

2 





150 




X, 


2N5220 

AH 

s 

N 

625 

150 

15 

15 

500 

lOOn 

10 

30 

600 

50 





100 




X, 


A5T5220 

AH 

s 

N 

625 

150 

15 

15 

500 

lOOn 

10 

30 

600 

50 





100 




X, 


2N522I 

AH 

s 

P 

625 

150 

15 

15 

500 

lOOn 

10 

30 

600 

50 





100 




X, 


A5T522I 

AH 

s 

P 

625 

150 

15 

15 

500 

lOOn 

10 

30 

600 

50 





100 




X, 


2N5222 

AH 

s 

N 

625 

150 

20 

15 

50 

lOOn 

m 

20 

1500 

4 





450 




X, 


A6T5222 

AH 

s 

N 

625 

150 

20 

15 

50 

lOOn 

10 

20 

1500 

4 





450 




X, 


2N5223 

AH 

s 

P 

625 

150 

25 

20 

100 

lOOn 

10 

50 

800 

2 





150 




X, 


A5T5223 

AH 

s 

P 

625 

150 

25 

20 

100 

lOOn 

10 

50 

800 

2 





150 




X, 


2N5225 

AH 

s 

N 

625 

150 

25 

25 

500 

300n 

15 

30 

600 

50 





50 




X, 


A5T5225 

AH 

s 

N 

625 

150 

25 

25 

500 

300n 

15 

30 

600 

50 





50 




X, 


2N5226 

AH 

s 

P 

625 

150 

25 

25 

500 

3Q0n 

15 

30 

600 

50 





50 




X, 


A5T5226 

AH 

s 

P 

625 

150 

25 

25 

500 

300n 

15 

30 

600 

50 





50 




X, 


2N5227 

AH 

s 

P. 

625 

150 

30 

30 

50 

lOOn 

10 

50 

700 

2 





100 




X, 


A5T5227 

AH 

s 

P 

625 

150 

30 

30 

50 

lOOn 

10 

50 

700 

2 





100 




X, 


2N524 1 

APH 

s 

N 

I25W 

150 


400 

5A 



15 

35 

2.5A 





5 




3 


2N530I 

APH 

s 

N 

200W 

200 

40 

40 

30A 

1 mA 

40 

15 

60 

I5A 





2 




3 


2N5302 

APH 

s 

N 

200W 

200 

60 

60 

30A 

1 mA 

60 

15 

60 

I5A 





2 




3 


2N5303 

APH 

s 

N 

200W 

200 

80 

80 

20A 

1 mA 

80 

15 

60 

10A 





2 




3 


2N5332 

APH 

s 

P 

360 

200 

20 

12 

100 

lOn 

15 

20 

80 

10 









46 


2N5333 

APH 

s 

P 

I5W 

200 

100 

80 

2A 



30 

120 

IA 





30 




5 


2N5384 

APH 

s 

P 

30W 

200 

100 

80 

5A 



20 

80 

2A 





30 




III 


2N5385 

APH 

s 

P 

30 W 

200 

100 

80 

5A 



20 

80 

2A 





30 




1 11 


2N5386 

APH 

s 

P 

50W 

200 

100 

80 

I2A 



20 

80 

6A 





30 




61 


2N5387 

AP 

s 

N 

mow 

200 

200 

200 

7.5A 



25 

100 

2A 





15 




61 


2N5388 

AP 

s 

N 

mow 

200 

250 

250 

7.5A 



25 

100 

2A 





15 




61 


2N5389 

AP 

s 

N 

mow 

200 

300 

300 

7.5 A 



25 

100 

2A 





15 




61 


2N5390 

AP 

s 

N 

I5W 

200 

120 

80 

2A 



2K 

20K 

2A 









33 

DARLINGTON 

2N5399 

AH 

s 

N 

360 

200 

25 

15 

100 

lOn 

15 

30 

90 

10 









46 



30 


























































































































TYPE 

TOSHIBA 

NEC HITACHI 

MITSUBISHI 

MATSUSHITA 1 FUJITSU 

SONY 

SANYO 

NOTE 

2N5038 

2SCI435 





2SCI30I 




2N5039 

2SCI435 





2SCI30I 




2N5058 

2SC996 









A5T5058 

2SC995 

2SCII03A 








2N5059 

2SC996 









A5T5059 

2SC995 

2SCII03A 








2N5067 

2SCI080 


2SCI343 







2N5068 

2SCI080 


2SCI343 







2N5069 

2SCIC8C 


2SCI343 







2N5086 

2SA682 









A5T5086 

2SA682 









2N5087 

2SA682 









A5T5087 

2SA682 









2N5I47 

2SA740 









2N5I48 



2SC6I0 


2SC697 





2N5I49 

2SA740 









2N5I50 



2SC6I0 


2SC697 





2N5I57 

2SCI434 





2SCI228 

2SCI348 



A5T5I72 

2SC50I 





2SC97I 




A7T5I72 

2SC501 





2SC971 




A8T5I72 

2SC50I 





2SC97I 




2N5209 

2SC501 





2SC97I 




A5T5209 

2SC50I 





2SC97I 




2N52I0 

2SC50I 





2SC971 




A5T52I0 

2SC50I 





2SC97I 




2N52I9 

2SC50I 





2SC971 




A5T52I9 






2SC97I 




2N5220 

2SC509 



2SCI209 


2SC971 




A5T5220 

2SC509 



2SCI209 


2SC97I 




2N522I 


2SA643 


2SA695 






A5T522I 


2SA643 


2SA695 






2N5222 

2SC50I 





2SC97I 




A6T5222 

2SC501 





2SC97I 




2N5223 










A5T5223 


2SA643 








2N5225 

2SC509 



2SCI209 


2SC971 




A5T5225 

2SC509 



2SCI209 


2SC97I 




2N5226 


2SA643 

2SA537 


2SA546 





A5T5226 


2SA643 

2SA537 


2SA546 





2N5227 


2SA643 








A5T5227 


2SA643 








2N524I 

2SCI434 





2SCI228 




2N530I 

2SCI435 





2SCI40I 




2N5302 

2SCI435 





2SCI40I 




2N5303 

2SCI435 





2SCI40I 




2N5332 



2SA741 



2SA524 




2N5333 


2SA627 








2N5384 


2SA627 








2N5385 


2SA627 








2N5386 

2SA679 









2N5387 

2SCI434 









2N5388 

2SCI434 









2N5389 

2SCI434 









2N5390 

2SDI07 









2N5399 



2SA74I 



2SA524 





31 












































































TI 






MAXIMUM RATINGS 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS 



TYPE 

USE 

| 


Pc 

25'C 

(mW) 

Tj 

VC8 

Veto 

le 

leso 

hFE 

hfe 

hie 

hre 

hoe 

fT 

*t«e 

‘ NF 

Cob 

Coxibb 

OUTLINE 

TO. 

- NOTE 



X 

o 

O. 

(*C) 

(V) 

(V) 

(mA) 

(pA) 

Vcs(V 

min. 

max. 

lc(mA 


(2) 

(XiÓ 

(/iC) 

• •fab 
(MHz) 

(d8) 

(pf> 

(ps) 


2N5400 

A 

S 

p 

625 

150 

130 

120 

600 

I00n 

100 

40 

180 

IO 





100 

8 



% 


A5T5400 

A 

s 

p 

625 

150 

130 

120 

600 

lOOn 

100 

40 

180 

IO 





100 

8 



x, 


2N540I 

A 

s 

p 

625 

150 

160 

150 

600 

50n 

120 

60 

240 

IO 





100 

8 



% 


A5T540I 

A 

s 

p 

625 

150 

160 

150 

600 

50 n 

120 

60 

240 

IO 





100 

8 



Xi 


2N5447 

A 

s 

p 

625 

150 

40 

25 

200 

lOOn 

20 

60 

300 

50 





100 




% 


2N5448 

A 

s 

p 

625 

150 

50 

30 

200 

lOOn 

20 

30 

150 

50 





100 




% 


2N5449 

A 

s 

N 

625 

150 

50 

30 

800 

lOOn 

20 

100 

300 

50 





100 




X 


2N5450 

A 

s 

N 

625 

150 

50 

30 

800 

lOOn 

20 

50 

150 

50 





100 




% 


2N545I 

A 

s 

N 

625 

! 50 

40 

'20 

800 

lOOn 

20 

30 

600 

50 





100 




X 


2N5525 

A 

s 

N 

500 

150 

40 

30 

200 

lOOn 

5 




5K 







X, 

DARLINGTON 

2N5526 

A 

s 

N 

500 

150 

40 

30 

200 

lOOn 

5 




IK 








% 

DARLINGTON 

2N5550 

A 

s 

N 

625 

150 

160 

140 

600 

lOOn 

100 

60 

250 

IO 






IO 



X 


A5T5550 

A 

s 

N 

625 

150 

160 

140 

600 

lOOn 

100 

60 

250 

IO 






IO 



X, 


2N555I 

A 

s 

N 

625 

150 

180 

160 

600 

50n 

120 

80 

250 

IO 






8 



X, 


A5T555! 

A 

s 

N 

625 

150 

180 

160 

600 

50n 

120 

80 

250 

IO 






8 



Xi 


2N557I 

APH 

s 

N 

I40W 

200 

120 

90 

30A 



20 

100 

I5A 





50 




3 


2N5572 

APH 

s 

N 

I40W 

200 

150 

120 

30 A 



20 

100 

I5A 





50 




3 


2N5683 

APH 

s 

P 

300W 

200 

60 

60 

50A 

2mA 

60 

15 

60 

25A 





2 




3 


2N5684 

APH 

s 

P 

300W 

200 

80 

80 

50A 

2mA 

80 

15 

60 

25A 





2 




3 


2N5685 

APH 

s 

N 

300W 

200 

60 

60 

50 A 

2mA 

60 

15 

60 

25A 





2 




3 


2N5686 

APH 

s 

N 

300W 

200 

80 

80 

50A 

2mA 

80 

15 

60 

25A 





2 




3 


2N5758 

APH 

s 

N 

150 W 

200 

100 

100 

6A 

ImA 

100 

25 

100 

3A 





1 




3 


2N5759 

APH 

s 

N 

I50W 

200 

120 

120 

6A 

1 mA 

120 

20 

80 

3A 





1 




3 


2N5760 

APH 

s 

N 

I50W 

200 

140 

140 

6A 

ImA 

140 

15 

60 

3A 





1 




3 


2N5867 

APH 

s 

P 

87.5W 

200 

60 

60 

5A 

100 

60 

20 

100 

I.5A 





4 




3 


2N5868 

APH 

s 

P 

87.5W 

200 

80 

80 

5A 

100 

80 

20 

100 

1,5A 





4 




3 


2N5869 

APH 

s 

N 

87.5W 

200 

60 

60 

5A 

100 

60 

20 

100 

1,5A 





4 




3 


2N5870 

APH 

s 

N 

87.5W 

200 

80 

80 

5A 

100 

80 

20 

100 

1,5A 





4 




3 


2N587I 

APH 

s 

P 

115W 

200 

60 

60 

7A 

250 

60 

20 

100 

2.5A 





4 




3 


2N5872 

APH 

s 

P 

1 I5W 

200 

80 

80 

7A 

250 

80 

20 

100 

2.5A 





4 




3 


2N5873 

APH 

s 

N 

115W 

200 

60 

60 

7A 

250 

60 

20 

100 

2.5A 





4 




3 


2N5874 

APH 

s 

N 

II5W 

200 

80 

80 

7A 

250 

80 

20 

100 

2.5A 





4 




3 


2N5875 

APH 

s 

P 

I50W 

200 

60 

60 

I0A 

500 

60 

20 

100 

4A 





4 




3 


2N5876 

APH 

s 

P 

I50W 

200 

80 

80 

I0A 

500 

80 

20 

100 

4A 





4 




3 


2N5877 

APH 

s 

N 

I50W 

200 

60 

60 

I0A 

500 

60 

20 

100 

4A 





4 




3 


2N5878 

APH 

s 

N 

I50W 

200 

80 

80 

I0A 

500 

80 

20 

100 

4A 





4 




3 


2N5879 

APH 

s 

P 

I60W 

200 

60 

60 

15 A 

500 

60 

20 

100 

6A 





4 




3 


2N5880 

APH 

s 

P 

I60W 

200 

80 

80 

15A 

500 

80 

20 

100 

6A 





4 




3 


2N588I 

APH 

s 

N 

I60W 

200 

60 

60 

I5A 

500 

60 

20 

100 

6A 





4 




3 


2N5882 

APH 

s 

N 

I60W 

200 

80 

80 

I5A 

500 

80 

20 

100 

6A 





4 




3 


2N5883 

APH 

s 

P 

200W 

200 

60 

60 

25A 

1000 

60 

20 

100 

IOA 





4 




3 


2N5884 

APH 

s 

P 

200W 

200 

80 

80 

25A 

1000 

80 

20 

100 

IOA 





4 




3 


2N5885 

APH 

s 

N 

200W 

200 

60 

60 

25A 

1000 

60 

20 

100 

IOA 





4 




3 


2N5886 

APH 

s 

N 

200W 

200 

80 

80 

25A 

1000 

80 

20 

100 

IOA 





4 




3 


2N5938 

APH 

s 

N 

20W 

200 

60 

50 

3A 



30 

150 

IA 





150 






2N5939 

APH 

s 

N 

40W 

200 

80 

80 

I0A 



40 

200 

5A 





120 




111 


2N5940 

APH 

s 

N 

40W 

200 

70 

70 

IOA 



40 

200 

5A 





120 




III 


2N6I27 

APH 

s 

P 

I00W 

200 

100 

80 

IOA 



30 

120 

5A 





40 




61 


2N6I28 

APH 

s 

N 

I00W 

200 

100 

80 

IOA 



30 

120 

5A 





40 




61 


2N6270 

APH 

s 

N 

I50W 

200 

100 

80 

30A 



20 

100 

I5A 





70 




3 


2N627I 

APH 

s 

N 

I50W 

200 

120 

100 

30A 



20 

100 

I5A 





70 




3 


2N6272 

APH 

s 

N 

I5QW 

200 

100 

80 

30A 



20 

100 

I5A 





70 




63 


2N6273 

APH 

s 

N 

I50W 

200 

120 

100 

30A 



20 

100 

I5A 





70 




63 


2N6322 

AP 

s 

N 

200W 

200 

300 

200 

30A 



40 

150 

5A 









3 


2N6323 

AP 

s 

N 

200W 

200 

400 

300 

30A 



30 

150 

5A 









3 



32 








































































































































TYPE 

TOSHIBA 

NEC 

HITACHI 

MITSUBISHI 

MATSUSHITA 

FUJITSU 

SONY 

SANYO 

NOTE 

2N5400 


2SA7I2 








A5T5400 


2SA7I2 








2N540I 


2SA7I2 








A5T540I 


2SA7I2 








2N5447 



2SA537 


2SA546 




2N5448 



2SA537 


2SA546 





2N5449 


2SC959 

2SC708 







2N5450 


2SC959 

2SC708 







2N545I 


2SC959 

-, 2SC708 







2N5525 









2N5526 










2N5550 










A5T5550 










2N555I 










A5T555I 










2N567I 

2SCI435 





2SCI40I 




2N5672 

2SCI435 





2SCI40I 




2N5683 










2N5684 










2N5685 










2N5686 










2N5758 

2SCI434 


2SCI343 







2N5759 

2SC 1434 


2SCI343 







2N5760 

2SC 1434 









2N5867 

2SA680 









2N5868 

2SA680 









2N5869 

2SCI080 









2N5870 

2SCI080 









2N587I 

2SA680 









2N5872 

2SA680 









2N5873 

2SCI080 


2SCI343 







2N5874 

2SCI080 


2SCI343 







2N5875 










2N5876 










2N5877 

2SCI434 





2SCI40I 




2N5878 

2SCI434 





2SCI40I 




2N5879 










2N5880 










2N588I 

2SCI435 





2SCI40I 




2N5882 

2SCI435 





2SCI40I 




2N5883 










2N5884 










2N5885 

2SCI435 





2SCI40I 




2N5886 

2SCI435 





2SCI40I 




2N5938 


2SCI307 








2N5939 

2SCI080 


2SCI343 







2N5940 

23CI080 


2SCI343 







2N6I27 

2SA679 









2N6I28 

2SCI080 


2SCI343 







2N6270 

2SCI435 





2SCI299 




2N627I 

2SCI435 





2SCI299 




2N6272 

2SCI435 





2SCI299 




2N6273 

2SCI435 





2SCI299 




2N6322 

2SCI435 





2SCI299 




2N6323 

2SCI435 





2SCI299 




33 



























































































TI 


TYPE 

USE 

MATERIAL 1 

5 

MAXIMUM RATINGS 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS 

— 

OUTLINE 

TO. 

NOTE 

Pc 

25 C 
(mW) 

Tj 

ro 

VCB 

(V) 

Veto 

(V) 

le 

(mA) 

lese 

hft 

hle 

hi e 

(2) 

hre 

hoe 

luti) 

Ir 

• f&e 
**tob 
(MHz) 

NF 

(dB) 

Cob 

(pF) 

Coxrbb' 

(ps) 

UA) 

VesfV) 

mia 

max. 

c(mA) 

2N6324 

AP 

S 

N 

200W 

200 

300 

200 

30A 



40 

150 

5A 









63 


2N6325 

AP 

S 

N 

200W 

200 

400 

300 

30A 



30 

150 

5A 









63 


2N6326 

APH 

S 

N 

200W 

200 

60 

60 

30A 



6 

30 

30A 









3 


2IN6327 

APH 

S 

IN 

200W 

200 

80 

80 

30A 



6 

30 

30A 









3 


2N6328 

APH 

S 

N 

200W 

200 

100 

100 

30A 



6 

30 

30A 









3 


2N6329 

APH 

S 

p 

200W 

200 

60 

60 

30A 



6 

30 

30A 









3 


2N6330 

APH 

S 

p 

200W 

200 

80 

80 

30A 



6 

30 

30A 









3 


2N633I 

APH 

s 

p 

200W 

200 

100 

100 

30A 



6 

30 

30A 









3 


2N646I 

A 

s 

N 

IW 

200 

300 


100 

50n 

200 

30 

120 

20 









39 


2N6462 

A 

s 

IN 

IW 

200 

300 


100 

50n 

200 

100 

300 

20 









39 


2N6463 

A 

s 

IN 

IW 

200 

250 


100 

50n 

150 

30 

120 

20 









39 


2N6464 

A 

s 

N 

IW 

200 

250 


100 

50n 

150 

100 

300 

20 









39 


TIS37 

AH 

s 

P 

625 

150 

35 

32 

50 

lOOn 

IO 

45 


1 





80 

2.5 



% 


TIS38 

AH 

s 

P 

625 

150 

35 

32 

50 

lOOn 

IO 

25 


1 





50 




% 


TIS62A 

AH 

s 

IN 

500 

150 

30 

12 

30 

lOOn 

IO 

30 

225 

4 





500 

6 



x 


TIS63A 

AH 

s 

N 

500 

150 

30 

12 

30 

lOOn 

IO 

30 

225 

4 





500 




Xi 


TIS64A 

AH 

s 

IN 

500 

150 

30 

12 

30 

lOOn 

IO 

50 

150 

4 





500 




% 


TIS84 

AH 

s 

N 

500 

150 

40 

30 

50 

50n 

IO 

30 


4 






2.8 



m 


TIS86 

AH 

s 

N 

400 

150 

30 

30 

50 

lOOn 

15 

40 

200 

4 






2.5 



% 


TIS87 

AH 

s 

N 

400 

150 

45 

45 

50 

lOOn 

15 

30 

150 

12 









X, 


T1S90 

A 

s 

N 

625 

150 

40 

40 

400 

lOOn 

20 

160 


50 









% 


TIS90M 

A 

s 

N 

625 

150 

40 

40 

400 

lOOn 

20 

I60l 


50 









Xl 


TIS9I 

A 

s 

P 

625 

150 

40 

40 

400 

lOOn 

20 

160 


50 









Xi 


TIS9IM 

A 

s 

P 

625 

150 

40 

40 

400 

lOOn 

20 

160 


50 









X, 


TIS92 

A 

s 

N 

625 

150 

40 

40 

400 

lOOn 

20 

160 


50 









% 


TIS92M 

A 

s 

N 

625 

150 

40 

40 

4Q0 

lOOn 

20 

160 


50 









X, 


TIS93 

A 

s 

P 

625 

150 

40 

40 

400 

lOOn 

20 

160 


50 









Ù, 


TIS93M 

A 

s 

P 

625 

150 

40 

40 

400 

lOOn 

20 

160 


50 









Xi 


TIS94 

A 

s 

N 

625 

150 

60 

40 

200 

lOn 

40 

340 


0.1 






3 



X, 


TIS95 

A 

s 

N 

625 

150 

80 

60 

200 

1 On 

40 

200 


1 






3 



X, 


TIS96 

A 

s 

N 

625 

150 

80 

65 

200 

1 On 

40 

1 IO 


100 






3 



X, 


TIS97 

A 

s 

N 

625 

150 

60 

40 

200 

(On 

40 H 

340 


0.1 






3 



X, 


TIS98 

A 

s 

IN 

625 

150 

80 

60 

200 

lOn 

40 

200 


1 






3 



X, 


TIS99 

A 

s 

N 

625 

150 

80 

65 

200 

lOn 

40 

NO 


100 






3 



% 


TISIOO 

A 

s 

IN 

625 

150 

180 

180 

100 

50n 

75 

20 


h 









Xi 


TISIOI 

A 

s 

IN 

625 

150 

ISO 

150 

100 

50n 

75 

20 


1 









Xi 


TISI05 

AH 

s 

IN 

625 

150 

45 

45 

50 

50n 

30 

30 

150 

IO 









X-, 


TISI 08 

AH 

s 

IN 

500 

150 

40 

30 

50 

50n 

IO 

25 


4 






3 



X, 


TISI 09 

SW 

s 

N 

625 

150 

60 

30 

800 

lOOn 

20 

100 

400 

150 





250 




X? 


TISI IO 

SW 

s 

IN 

625 

150 

60 

40 

800 



50 

150 

150 




_ 

200 




% 


TISI 11 

SW 

s 

N 

625 

150 

60 

40 

1800 



100 

300 

150 





250 




Xi 


TISI 12 

SW 

s 

P 

625 

150 

60 

40 

600 

20n 

50 

100 

300 

150 









X, 


TI SI 25 

AH 

s 

N 

250 

ISO 

40 

30 i 50 

5 On 

IO 

30 


4 









Xr 


TI SI 26 

AH 

s 

N 

400 

150 

45 

30 50 

SOn 

30 

25 


IO 





600 




X-, 


TISI 28 

AH 

s 

P 

250 I 150 

60 

45 , 30 

lOOn 

25 

30 


2 









X, 


TISI29 

AH 

s 

IN 

mìo' 

40 

25 30 

lOOn 

25 

60 


4 





800 




Xi 


TISI 33 

SW 

s 

N 

700 

ISO 

50 

30 

500 

1 .7 

60 

60 

150 

100 









Xi 


TI SI 34 

SW 

s 

N 

700 

150 

50 

30 

500 

1 .7 

60 

50 

150 

100 









Xi 


TISI 35 

SW 

s 

N 

700 

ISO 

80 

' 50 

500 

1.7 

60 

60 

150 

100 









Xi 


TISI 36 

SW 

s 

N 

700 

ISO 

80 

50 

500 

1.7 

60 

50 

150 

100 









X 7 


TI SI 37 

AH 

s 

P 

625 

150 

35 

32 

50 

lOOn 

IO 

45 


1 





80 




Xi 


TI SI 38 

AH 

s 

P 

625 

150 

35 

32 

50 

lOOn 

IO 

25 


1 





50 




X 




























































_ 












34 
























































































































































































TYPE 

TOSHIBA 

NEC 

HITACHI 

MITSUBISHI MATSUSHITA 

FUJITSU 

SONY 

SANYO 

NOTE 

2N6324 

2SCI435 





2SCI299 




2N6325 

2SCI435 





2SCI40I 




2N6326 

2SCI435 





2SCI299 




2N6327 

2SCI435 




2SCI299 




2N6328 

2SCI435 




2SCI299 




2N6329 









2N6330 










2N 633I 










2N646I 

2SC996 


2SC685 







2N6462 

2SC996 


2SC685 







2N 6463 

2SC996 


2SC685 







2N6464 

2SC996 


2SC685 







TIS37 


2SA682 





2SA706 



TIS38 


2SA682 





2SA706 



TIS62A 


2SC729 





2SC470 



T1S63A 


2SC729 





2SC470 



TIS64A 


2SC729 





2SC470 



TIS84 


2SC729 





2SC470 



TIS86 


2SC729 





2SC470 



TIS87 


2SC729 





2SC470 



TIS90 

2.SC509 





2SCI247 




T1S90M 

2SC509 





2SCI247 




TIS9I 


2SA643 


2SA696 






TIS9IM 


2SA643 


2SA696 






TIS92 

2SC509 





2SCI247 




TIS92M 

2SC509 





2SCI247 




TIS93 


2SA643 


2SA696 






TIS93M 


2SA643 


2SA696 






TIS94 


2SC959 





2SCI124 



TIS95 


2SC959 





2SCI124 



T1S96 


2SC959 





2SCI124 



TIS97 


2SC959 





2SCI124 



TIS98 


2SC959 





2SCI124 



TIS99 







2SCI124 



TISIOO 

2SC995 






2SCI127 



TISIOI 

2SC995 






2SCI 127 



TISI05 

2SC50I 





2SC97I 




TISI08 






2SC97I 




TISI09 


2SC959 





2SCI124 



TISI 10 


2SC959 





2SCI124 



usui 


2SC959 





2SCI124 



TISI 12 



2SA537 


2SA546 





TISI25 






2SC829 




T1S126 






2SC829 




TISI28 



2SA530 



2SA558 




T1S129 



2SC684 




2SCI128 



TISI 33 


2SC959 





2SCI124 



TI S134 


2SC959 





2SCI124 



TISI35 


2SC959 





2SCI124 



TISI 36 


. 2SC959 





2SCI124 



TISI37 


2SA682- 





2SA706 



TISI38 


2SA682 





2SA706 


































35 















































































TI 






MAXIMUM RATINGS 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS 




TYPE 

USE 

ffi 

□ 

Pc 

Ti 

Vcs 

Ve co 

le 

leso 

hre 

Me 

hie 

hre 

hoe 

Ir 

♦lire 

NF 

Cob 

-oxrbtf 

TO. 

NOTE 



z 

o 

Q- 

25 C 
(mVI) 

(*C) 

(V) 

(V) 

(mA) 

(uA) 

Vcs(V) 

min. 

max. 

c(mA) 


(Q) 

X10) 

(juB) 

(MHz) 

CdB) 

w 

(ps) 


TI 156 

AP 

G 

p 

25W 

100 

30 

30 

3A 

80 

2 

25 

75 

500 





0.22 




M 


TII56L 

AP 

G 

p 

25W 

100 

30 

30 

3A 

80 

2 

25 

75 

500 





0.22 




% 


TI 159 

AP 

G 

p 

20W 

100 

40 

40 

3A 

125 

20 

20 

60 

IA 









M 


TI 160 

AP 

G 

p 


100 

60 

60 

3A 


30 

20 

60 

IA 









M 


TI 161 

AP 

G 

p 


100 

80 

80 

3A 


40 

20 

60 

IA 









M 


TI 162 

AP 

G 

p 


100 

100 

100 

3A 


50 

20 

60 

IA 









% 


TI486 

APH 

S 

N 

I5W 

200 

80 

60 

IA 



20 

80 

200 





50 




5 


TI487 

APH 

S 

N 

I5W 

200 

80 

60 

IA 



20 

80 

200 





50 






Til 131 

APH 

S 

N 

80W 

175 

200 

100 

7.5A 



30 

120 

2A 





7.5 




61 


TU 132 

APH 

S 

N 

80W 

175 

200 

100 

7.5A 



15 

60 

2A 





7.5 




61 


TU 133 

APH 

S 

N 

80W 

175 

150 

150 

7.5A 



30 

120 

2A 





7.5 




61 


TU 134 

APH 

s 

N 

80W 

175 

150 

150 

V. 5 A 



15 

60 

2A 





/. b 




61 


TI 1135 

APH 

s 

N 

80W 

175 

100 

50 

7.5A 



30 

120 

2A 





7.5 




61 


Till 36 

APH 

s 

N 

80W 

175 

100 

50 

7.5A 



15 

60 

2A 





7.5 




61 


TI 1151 

APHI 

s 

N 

80W 

175 

200 

100 

7.5A 



20 

80 

5A 





7.5 




61 


TU 152 

APH 

s 

N 

80W 

175 

200 

100 

7.5A 



10 

40 

5A 





7.5 




61 


TI 1153 

APH 

s 

N 

80W 

175 

150 

75 

7.5A 



20 

80 

5A 





7.5 




61 


TU 154 

APH 

s 

N 

80W 

175 

150 

75 

7.5A 



IO 

40 

5A 





7.5 




61 


TI 1155 

APH 

s 

N 

80W 

175 

100 

50 

7.5A 



20 

80 

5A 





7.5 




61 


Tll156 

APH 

s 

N 

80W. 

175 

100 

50 

p.5A 



IO 

40 

5A 





7.5 




61 


T13027 

AP 

G 

P 

I06W 

100 

45 


7A 

ImA 

30 

40 

250 

3A 









61 


TI 3028 

AP 

G 

P 

I06W 

100 

60 


7A 

ImA 

40 

40 

250 

3A 









3 


T13029 

AP 

G 

P 

I06W 

100 

80 


7A 

ImA 

50 

40 

250 

3A 









3 


TI 3030 

AP 

G 

P 

I06W 

100 

100 


7A 

ImA 

60 

40 

250 

3A 









3 


T13031 

AP 

G 

P 

I06W 

100 

120 


7A 

1 mA 

70 

40 

250 

3A 









3 


TIP29 

APH 

S 

N 

30W 

150 

40 

40 

IA 



15 

75 

IA 





3 




Mi 9 


TIP29A 

APH 

S 

N 

30W 

150 

60 

60 

IA 



15 

75 

IA 





3 




A. 


TIP29B 

APH 

s 

N 

30W 

150 

80 

80 

IA 



15 

75 

IA 





3 




Mi 9 


TIP29C 

APH 

s 

N 

30W 

150 

100 

100 

IA 



15 

75 

IA 





3 




/il 9 


TIP30 

APH 

s 

P 

30W 

150 

40 

40 

IA 



15 

75 

IA 





3 




/il 9 


TIP30A 

APH 

s 

P 

30W 

150 

60 

60 

IA 



15 

75 

IA 





3 




%, 


TIP30B 

APH 

s 

P 

30W 

150 

80 

80 

IA 



15 

75 

IA 





3 






TIP30C 

APH 

s 

P 

30W 

150 

100 

100 

IA 



15 

Ib 

IA 





3 




Mi 9 


TIP3I 

APH 

s 

N 

40W 

150 

40 

40 

3A 



IO 

50 

3A 





3 




/in 


TIP3IA 

APH 

s 

N 

40W 

150 

60 

60 

3A 



IO 

50 

3A 





3 




%27 


TIP3IB 

APH 

s 

N 

40W 

150 

80 

80 

3A 



IO 

50 

3A 





3 




/in 


TIP3IC 

APH 

s 

N 

40W 

150 

100 

100 

3A 



IO 

50 

3A 





3 




Xtt 


TIP32 

APH 

s 

P 

40W 

150 

40 

40 

3A 



IO 

50 

3A 





3 




/in 


TIP32A 

APH 

s 

P 

40W 

150 

60 

60 

3A 



IO 

50 

3A 





3 




Mi 7 


TIP32B 

APH 

s 

P 

40W 

150 

80 

80 

3A 



IO 

50 

3A 





3 




Ml7 


TIP32C 

APH 

s 

P 

40W 

150 

100 

100 

3A 



IO 

50 

3A 





3 




/il 7 


TIP33 

APH 

s 

N 

80W 

150 

40 

40 

IOA 



20 

100 

3A 





3 






TIP33A 

APH 

s 

N 

80W 

150 

60 

60 

IOA 



20 

100 

3A 





3 




Mi 


TIP33B 

APH 

s 

N 

80W 

150 

80 

80 

IOA 



20 

100 

3A 





3 




Mi 


TIP33C 

APH 

s 

N 

80W 

150 

100 

100 

IOA 



20 

100 

3A 





3 






TIP34 

APH 

s 

P 

80W 

150 

40 

40 

IOA 



20 

100 

3A 





3 




%15 


TIP34A 

APH 

s 

P 

80W 

150 

60 

60 

IOA 



20 

100 

3A 





3 




Mi 


TIP34B 

APH 

s 

P 

80W 

150 

80 

80 

IOA 



20 

100 

3A 





3 




Mi 


TIP34C 

APH 

s 

P 

80W 

150 

100 

100 

IOA 



20 

100 

3A 





3 




Mi 


TIP35 

APH 

s 

N 

I25W 

150 

40 

40 

25A 



IO 

50 

I5A 





3 






TIP35A 

APH 

s 

N 

I25W 

150 

60 

60 

25A 



IO 

50 

I5A 





3 




Mi 


TIP35B 

APH 

s 

N 

I25W 

150 

80 

80 

25A 



IO 

50 

I5A 





3 




Xn 


TIP35C 

APH 

s 

N 

I25W 

150 

100 

100 

25A 



IO 

50 

I5A 





3 




X., 


TIP36 

APH 

s 

P 

I25W 

150 

40 

40 

25A 



IO 

50 

I5A 





3 




/Sa 


TIP36A 

|ÀPH 

s 

P 

I25W 

150 

60 

60 

25A 


Li 

50 

I5A 





3 







36 








































































































































































































































TYPE 

TOSHIBA 

NEC 

HITACHI 

MITSUBISHI 

MATSUSHITA 

FUJITSU 

SONY 

SANYO 

NOTE 

TI 156 


2SB25I 

2SB337 


2SB449 





TII56L 


2SB25I 

2SB337 


2SB449 





TI 159 


2SB25IA 

2SB337 


2SB449 





TI 160 


2SB25IA 

2SB340 


2SB449 





TI 161 


2SB252 

2SB340 







TI 162 


2SB252A 

2SB340 







TI486 


2SCII6I 



2SCI398 





TI487 


2SCI161 



2SCI398 





TU 131 

2SCI079 





2SCI229 

2SC807 



TI 1132 

2SCI079 





2SCI229 

2SC807 



TI 1133 

2SCI079 





2SCI229 

2SC807 



TI 1134 

2SCI079 





2SCI229 

2$C807 



TI 1135 

2SCI079 





2SCI229 

2SC807 



TI 1136 

2SCI079 





2SCI229 

2SC807 



TU 151 

2SCII95 





2SCI229 

2SC807 



TU 152 

2SCII95 





2SCI229 

2SC807 



TU 153 

2SCI079 





2SCI229 

2SC807 



TU 154 

2SCI079 





2SCI229 

2SC807 



TI 1155 

2SCI079 





2SCI229 

2SC807 



TI 1156 

2SCI079 





2SCI229 

2SC807 



TI3027 


2SA650 





2SB520 


TI3028 


2SA650 





2SB520 



TI 3029 


2SA650 





2SB520 



TI 3030 


2SA650 





2SB520 



TI303I 


2SA650 





2SB520 



TIP29 

2SDI03 

2SD2I7 



2SD226B 





TIP29A 

2SDI03 

2SD2I7 








TIP29B 

2SDI02 

2SD2I7 








TIP29C 

2SDI02 

2SD2I7 








TIP30 

2SB503 

2SB506 








TIP30A 

2SB503 

2SB506 








TIP30B 

2SB502 

2SB506 








TIP30C 

2SB502 

2SB506 








TIP3I 

2SDIII 






2SD3I6 



TIP3IA 

2SDI11 






2SD3I6 



TIP3IB 

2SDI11 






2SD3I6 



TIP3IC 

2SDI II 






2SD3I6 



TIP32 

2SA679 






2SB5I8 



TIP32A 

2SA679 






2SB5I8 



TIP32B 

2SA679 






2SB5I8 



TIP32C 

2SA679 






2SB5I8 



TIP33 



2SCI343 



2SCI229 




TIP33A 



2SCI343 



2SCI229 




TIP33B 



2SC1343 



2SCI229 




TIP33C 



2SCI343 



2SCI229 




TIP34 

2SA679 






2SB5I9 



TIP34A 

2SA679 






2SB5I9 



TIP34B 

2SA679 






2SB5I9 



TIP34C 

2SA679 






2SB5I9 



TIP35 

2SDII4 





2SD250 




TIP35A 

2SDI14 





2SD250 




TIP35B 

2SDI13 





, 2SD250 




TIP35C 

2SDIUI3 





2SD250 




TIP36 










TIP36A 
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TI 


TYPE 

USE 

MATERIAL | 

=3 

1 

MAXIMUM RATINGS 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS 

OUTLINE 

TO. 

NOTE 

Pc 

25‘C 

(mW) 

Tj 

rc) 

VCB 

(V) 

Veto 

(V) 

le 

(mA) 

lea 


hit 

hfe 

trie 

(« 

hre 

(xiS) 

hoe 

(//?',) 

fi I 
• lo-e 
**f»b 
(MHz) 1 

NF 

(«) 

Cob 

(pF) 

Coxrbb* 

(ps) 

(a*A) 

VC8<V) 

min. 

max. 

lc(mA) 

TIP36B 

APP 

s 

p 

125 W 

150 

80 

80 

25A 



10 

50 

I5A 





3 




%3 


TIP36C 

APP 

s 

p 

I25W 

150 

100 

100 

25A 



10 

50 

I5A 





3 






TIP41 

APP 

s 

N 

65W 

150 

40 

40 

6A 



15 

75 

3A 





3 




X. 


TIP4IA 

AHP 

s 

N 

65W 

150 

60 

60 

6A 



15 

75 

3A 





3 




%l 


TIP4IB 

AHP 

s 

N 

65W 

150 

80 

80 6A 



15 

75 

3A 





3 




X. 


TIP4IC 

APH 

s 

N 

65W 

150 

100 

100 | 6A 



15 

75 

3A 





3 




%1 


TIP42 

APH 

s 

p 

65W 

150 

40 

40 6A 



15 

75 

3A 





3 




%5\ 


TIP42A 

APH 

s 

p 

65W 

150 

60 

60 

6A 



15 

75 

3A 





3 






TIP42B 

APH 

s 

p 

65W 

150 

80 

80 

6A 



15 

75 

3A 





3 




/$51 


TIP42C 

APH 

s 

p 

65 W 

150 

100 

100 6A 



15 

75 

3A 





3 




X, 


TIP47 

AP 

s 

N 

40W 

150 

350 

250 1A 



30 

150 

300 





10 




X» 


TIP48 

AP 

s 

N 

40W 

150 

400 

300 

IA 



30 

150 

300 





10 




5^9 


TIP49 

AP 

s 

N 

40W 

150 

450 

350 

IA 



30 

150 

300 





10 




%S9 


TIP50 

AP 

s 

N 

40W 

150 

500 

400 

IA 



30 

150 

300 





10 




X, 


TIP5I 

AP 

$ 

N 

I00W 

150 

350 

250 

3A 



30 

150 

300 





2.5 




.^>63 


TIP52 

AP 

s 

N 

mow 

150 

400 

300 

3A 



30 

150 

300 





2.5 




%6S 


TIP53 

AP 

s 

N 

mow 

150 

450 

350 

3A 



30 

150 

300 





2.5 




/$63 


TIP54 

AP 

s 

N 

mow 

150 

500 

400 

3A 



30 

150 

300 





2.5 




7^63 


TIPI IO 

AP 

s 

N 

50W 

150 

60 

60 

2A 

1 mA 

60 

1000 


IA 









/$67 

OARLINGTON 

TIPI 11 

AP 

s 

N 

50W 

150 

80 

80 

2A 

1 mA 

80 

1000 


IA 









/ÌS7 

DARLINGTON 

TIPI 12 

AP 

s 

N 

50W 

150 

100 

100 

2A 

1 mA 

mo 

1000 


IA 









• S 4? 

OARLINGTON 

TIPI 15 

AP 

s 

P 

50W 

150 

60 

60 

2A 

ImA 

60 

.1000 


IA 









^67 

DARLINGTON 

TIPI 16 

AP 

s 

P 

50W 

150 

80 

80 

2A 

1 mA 

80 

1000 


IA 









X, 

DARLINGTON 

TIPI 17 

AP 

s 

P 

50 W 

150 

100 

100 

2A 

ImA 

100 

1000 


IA 










DARLINGTON 

TIP 120 

AP 

s 

N 

65W 

150 

60 

60 

5A 

200 

60 

1000 


3A 









x s 

DARLINGTON 

TIPI2I 

AP 

s 

N 

65W 

150 

80 

80 

5A 

200 

80 

1000 


3A 









%, 

DARLINGTON 

TIP 122 

AP 

s 

N 

65W 

150 

100 

100 

5A 

200 

100 

1000 


3A 









/^J7S 

DARLINGTON 

TIPI 25 

AP 

s 

P 

65W 

150 

60 

60 

5A 

200 

60 

1000 


3A 









%s 

DARLINGTON 

TIPI 26 

AP 

s 

P 

65W 

150 

80 

80 

5A 

200 

80 

1000 


3A 










DARLINGTON 

TIP!27 

AP 

s 

P 

65W 

150 

100 

100 

5A 

200 

100 

1000 


3A 









%7i 

DARLINGTON 

TIPI 40 

AP 

s 

N 

I25W 

150 

60 

60 

IOA 

1 mA 

60 

1000 


5A 









y» 3 

DARLINGTON 

TIPI4I 

AP 

s 

N 

I25W 

150 

80 

80 

IOA 

1 mA 

80 

1000 


5A 









X, 

DARLINGTON 

TIP 142 

AP 

s 

N 

I25W 

150 

100 

100 

IOA 

ImA 

100 

1000 


5A 









/!#3 

DARLINGTON 

TIPI 45 

AP 

s 

P 

I25W 

150 

60 

60 

IOA 

1 mA 

60 

1000 


5A 









X 5 

DARLINGTON 

TIP 146 

AP 

s 

P 

I25W 

150 

80 

80 

IOA 

ImA 

80 

1000 


5A 









x 3 

DARLINGTON 

TIPI 47 

AP 

s 

P 

125W 

150 

100 

100 

IOA 

ImA 

100 

1000 


5A 









J& 

DARLINGTON 

TIP50I 

APH 

s 

N 

6W 

200 

40 

40 

3A 

10 

40 

25 

180 

IA 





60 




39 


TIP502 

APH 

s 

N 

6W 

200 

60 

60 

3A 

10 

60 

25 

180 

IA 





60 




39 


TIP503 

APH 

s 

N 

20W 

200 

130 

120 

2A 



40 

200 

IA 





70 




66 


TIP504 

APH 

s 

N 

20W 

200 

160 

150 

2A 



40 

200 

IA 





70 




66 


TIP505 

APH 

s 

N 

20W 

200 

130 

120 

2A 



40 

200 

IA 





70 




59 


TIP506 

APH 

s 

N 

20W 

200 

160 

150 

2A 



40 

200 

IA 





70 




59 


TIP507 

APH 

s 

P 

20W 

200 

150 

150 

2A 



30 

120 

IA 





50 




59 


TIP508 

APH 

s 

P 

4W 

200 

150 

150 

2A 



30 

120 

IA 




50 




39 


TIP509 

APH 

s 

N 

30W 

200 

130 

120 

4A 



40 

200 

2A 





70 




3 


TIP5I0 

APH 

s 

N 

30W 

200 

160 

150 

4A 



40 

200 

2A 





70 




3 


TIP5I1 

APH 

s 

N 

30W 

200 

130 

120 

4A 



40 

200 

2A 





70 



61 


TIP5I2 

APH 

s 

N 

30W 

200 

160 

150 

4A 



40 

200 

2A 




70 




61 


TIP5I3 

APH 

s 

P 

30W 

200 

150 

150 

5A 



30 

150 

2.5A 




40 




59 


TIP5I4 

APH 

s 

P 

20W 

200 

150 

150 

5A 



30 

150 

2.5A 





40 




66 


TIP5I5 

APH 

s 

N 

80W 

200 130 

120 

I2A 



40 

200 

6A 





70 




3 


TIP5I6 

APH 

s 

N 

80W 

200 

160 

150 

I2A 



40 

200 

6A 





70 




3 


TIP5I7 

APH 

s 

N 

80W 

200 

130 

120 

I2A 



40 

200 

6A 





70 




61 


tips ia 

APH 

s 

N 

80W 

200 

160 

150 

I2A 



40 

200 

6A 





70 




61 


TIP5I9 

APH 

s 

P 

50W 

200 

150 

150 

8A 



30 

150 

4A 




40 




3 



38 





















































































































TYPE 

TOSHIBA 

NEC 

HITACHI 

MITSUBISHI 

MATSUSHITA 

FUJITSU 

SONY 

SANYO 

NOTE 

TIP36B 










TIP36C 










TIP4I 

2SC793 


2SC68I 







TIP4IA 

2SC793 


2SC68I 







TIP4IB 

2SC793 


2SC68I 







TIP4IC 

2SC793 


2SC681 







TIP42 

2SA658 

2SA627 








TIP42A 

2SA658 

2SA627 








TIP42B 

2SA657 

2SA627 








TIP42C 

2SA657 

2SA627 








TIP47 

2SCI005 






2SCI348 



TIP48 

2SCI005 






2SCI348 



TIP49 

2SCI005 






2SCI348 



TIP50 

2SCI005 






2SCI348 



TIP5I 







2SCI348 



TIP52 







2SCI348 



TIP53 







2SC1348 



TIP54 







2SCI348 



TIPI 10 

2SDI07 






2S088 



TIPI II 

2SDI07 






2SD88 



TIPI 12 

2SDI11 






2SD88 



TIPI 15 

2SB530 

2SB506 








TIPI 16 

2SB530 

2SB506 








TIPI 17 

2SB530 

2SB506 








TIPI 20 

2SDI11 






2SD88 



TIP-121 

2SDI11 






2SD88 



TIP 122 

2SDI11 






2SD88 



TIPI 25 

2SB530 

2SB506 





2SB5I9 



TIPI 26 

2SB530 

2SB506 





2SB5I9 



TIPI 27 

2SB530 

2SB506 





2SB5I9 



TIPI40 

2SDII3 





2SDI96 




TIPI4I 

2SDII3 





2SDI96 




TIPI 42 

2SDI13 





2SDI96 




TIP 145 

- 






2SB520 



TIP 146 







2SB520 



TIPI 47 







2SB520 



TIP50I 


2SCS306 

2SCI06I 


2SC697 





TIP502 


2SCI306 

2SCI06I 


2SC697 





TIP503 




2SC767 

2SC840A 





TIP504 




2SC767 

2SC840A 





TIP505 




2SC767 

2SC840A 





TIP506 




2S0767 

2SC840A 





TIP507 


2SA649 








TIP508 










TIP509 

2SCI433 


2SC68I 







TIP5I0 

2SCI433 


2SC68I 







TIP5II 

2SCI433 


2SC68I 







TIP5I2 

2SCI433 


2SC68I 







TIP5I3 

2SA656 









TIP5I4 

2SA656 









TIP5I5 

2SCI079 


2SCI343 







TIP5I6 

2SCI079 


2SCI343 







TIP5I7 

2SCI079 


2SCI343 







TIP5I8 

2SCI079 


2SCI343 







TIP5I9 

2SA656 
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TI 


TYPE 

USE 

s 


MAXIMUM RATINGS 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS 


outline! 

TO. 

NOTE 

POLALIT 

Pc 

25*C 

(mW) 

T| 

CC) 

Va 

(V) 

Veto 

(V) 

le 

(mA) 

leso 

hn 

life 

hie 

(2) 

hre 

XÌ0) 

hoe 

(sB> 

ll 

•foe 
**f ob 
(MHz) 

NF 

(48) 

Cob 

(pn 

:oarbb 

(ps) 

UA) 

vaivi 

min. 

max. 

c(mA) 

TIP520 

APH 

S 

p 

50W 

200 

150 

150 

8A 



30 

150 

4A 





40 




61 


TIP52I 

APH 

S 

p 

20W 

200 

200 

200 

2A 



20 

100 

IA 





50 




59 


TIP522 

APH 

s 

p 

4W 

200 

200 

200 

2A 



20 

100 

IA 





50 




39 


TIP523 

APH 

s 

p 

30W 

200 

200 

200 

5A 



20 

100 

2.5A 





40 




59 


TIP524 

APH 

s 

p 

6W 

200 

200 

200 

5A 



20 

100 

2.5A 





40 




39 


TIP525 

APH 

s 

N 

60 W 

200 

250 

200 

5A 



30 

150 

2.5A 





40 




3 


TIP526 

APH 

s 

N 

60W 

200 

250 

200 

5A 



30 

150 

2.5A 





40 




61 


TIP527 

APH 

s 

p 

60 W 

200 

200 

200 

8A 



20 

100 

4A 





40 




3 


TIP528 

APH 

s 

p 

60 W 

200 

200 

200 

8A 



20 

100 4A 





40 




61 


TIP529 

APH 

s 

N 

67W 

200 

400 

300 

3A 



25 

125 

I.5A 





20 




61 


TIP530 

APH 

s 

N 

20 W 

200 

400 

300 

3A 



25 

125 

1,5A 





20 




66 


TIP53I 

APH 

s 

N 

I50W 

175 

340 

300 

I5A 



20 

120 7.5A 





50 




3 


TIP532 

APH 

s 

N 

I50W 

175 

450 

400 

I5A 



20 

120 

7.5A 





50 




3 


TIP533 

APH 

s 

N 

I50W 

175 

340 

300 

I5A 



20 

120 

7.5A 





50 




63 


TIP534 

APH 

s 

N 

I50W 

175 

450 

400 

I5A 



20 

120 

7.5A 





50 




63 


TIP535 

APH 

s 

N 

IOOW 

200 

300 

200 

7.5A 



20 

100 

5A 





10 




3 


TIP536 

APH 

s 

N 

I00W 

200 

400 

300 

7.5A 



20 

100 

5A 





10 




3 


TIP537 

APH 

s 

N 

IOOW 

200 

500 

400 

7.5A 



20 

100 

5A 





10 




3 


TIP538 

APH 

s 

N 

I25W 

200 

300 

200 

I5A 



20 

100 

7.5A 





10 




3 


TIP539 

APH 

s 

N 

I25W 

200 

400 

300 

I5A 



20 

100 

7.5A 





10 




3 


TIP540 

APH 

s 

N 

I25W 

200 

500 

400 

I5A 



20 

100 

7.5A 





10 




3 


TIP54I 

APH 

s 

N 

4W 

200 

50 

45 

2A 



40 

200 

IA 





150 




39 


TIP542 

APH 

s 

N 

40W 

200 

50 

45 

I0A 



40 

200 

5A 





150 




59 


TIP543 

APH 

s 

N 

40W 

200 

75 

65 

IOA 



40 

200 

5A 





120 




59 


TIP544 

APH 

s 

P 

I50W 

200 

100 

100 

6A 

ImA 

100 

25 

100 

3A 





1 




3 


TIP545 

APH 

s 

P 

I50W 

200 

120 

120 

6A 

ImA 

120 

20 

80 

3A 





1 




3 


TIP546 

APH 

s 

P 

I50W 

200 

140 

140 

6A 

ImA 

140 

15 

60 

3A 





1 




3 


TIP640 

AP 

s 

N 

175W 

200 

60 

60 

IOA 

ImA 

60 

1000 


5A 









3 

DARUNGTON 

TIP64I 

AP 

s 

N 

I75W 

200 

80 

80 

IOA 

ImA 

80 

1000 


5A 









3 

DARLINGTON 

TIP642 

AP 

s 

N 

I75W 

200 

100 

100 

IOA 

ImA 

100 

1000 


5A 









3 

DARLINGTON 

TIP645 

AP 

s 

P 

I75W 

200 

60 

60 

IOA 

ImA 

60 

1000 


5A 









3 

DARLINGTON 

TIP646 

AP 

s 

P 

I75W 

200 

80 

80 

IOA 

ImA 

80 

1000 


5A 









3 

DARUNGTON 

TIP647 

AP 

s 

P 

I75W 

200 

100 

100 

IOA 

ImA 

100 

1000 


5A 









3 

DARLINGTON 

TIP2955 

APH 

s 

p 

90W 

150 

100 

70 

I5A 



20 

70 

4A 











TIP3055 


s 

N 

90W 

150 

100 

70 

I5A 



20 

70 

4A 









Xax 























































































_ 
























. 








































































































































































































































































































































































L 












40 





























































































































































































































TYPE 

TOSHIBA 

NEC 

HITACHI 

MITSUBISHI 

MATSUSHITA 

FUJITSU 

SONY 

SANYO 

NOTE 

TIP520 

2SA656 









TIP52I 

2SC739 









TIP522 










TIP523 










TIP524 










TIP525 

2SC558 




2SC90IA 





TIP526 

2SC558 




2SC90IA 





TIP527 










TIP528 










TIP529 

2SCI005 

2SCIIOO 





2SCI086 



TIP530 

2SCI005 

2SCI100 








TIP53I 

2SCI434 





2SCI300 




TIP532 

2SCI434 





2SCI300 




TIP533 

2SCI434 





2SCI300 




TIP534 

2SCI434 





2SCI300 




TIP535 







2SC807 



TIP536 







2SC807 



TIP537 







2SC807 



TIP538 

2SCI434 









TIP539 

2SCI434 









T1P540 

2SCI434 









TIP54I 

2SC549 

2SC799 


2SCI239 


2SC866 




.TIP542 




2SC889 






TIP543 




2SC889 






TIP544 










TIP545 










TIP546 










TIP640 






2SCI30I 




TIP64I 






2SCI30I 




TIP642 






2SCI30I 




TIP645 










TIP646 










TIP647 










TIP2955 

2SA679 






2SB520 



TIP3055 

2SCI079 





2SCI30I 
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MOTOROLA 


MOTOROLA 


TYPE 

USE 

MATERIAL 

1 

MAXIMUM RATINGS 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS 


NOTE 

PC 

25T 

(mW) 

Ti 

(T) 

Va 

(V) 

Veto le 
(V) (mA) 

loo 

llFE 

hit 

hie 

(a) 

hre 

(xio) 

hoe 

M) 

fT 

* (<7« 

**lao 

(MHz) 

NF 

(*} 

Cob 

(pF) 

Coxiti) 

(PS) 

TO- 

UA) 

Vo(Y) 

min. 

max. 

IcOnA) 


2NI74 

SP 

G 

p 

I00W 

95 

80 

70 I5A 

2 mA 

80 

25 

50 

5 A 





IOK* 




36 


2NI76 

AH 

G 

p 

90W 

80 

40 

30 3 A 

50 

2 

25 


500 

45 

7 



7K* 




3 


2NI78 

A 

G 

p 

40 W 

90 

30 

30 

3 A 

50 

2 

15 

45 

500 

30 

8 



5K* 




3 


2N242 

A 

G 

P 

20 W 

85 

45 

45 

5 A 

5 mA 

1 

30 

120 

500 





5K* 




3 


2N277 

AP 

G 

P 

70W 

95 

40 

40 

I5A 

100 

2 

35 

70 

5 A 





IOK* 




36 


2N297A 

AP 

G 

p 

35W 

95 

60 

50 

5 A 

3 mA 

60 

40 

100 

500 





5K* 




3 


2N3I9 

A 

G 

p 

225 

85 

25 

20 

500 

16 

25 

23 

42 

20 





i ** 


35 


5 


2N322 

A 

G 

P 

140 

60 

18 

18 

500 

16 

16 

34 

65 

20 





i ** 


35 


5 


2N33I 

A 

G 

P 

200 

71 

30 



IO 

30 

30 

70 

1 

30 





IKHZ 

20 

50 


5 


2N350A 

AP 

G 

p 

90W 

100 

50 

40 


50 

2 

20 

60 

700 

30 

5 



5K‘ 




3 


2N375 

AP 

G 

p 

58W 

95 

80 

60 

3 A 

3 mA 

60 

35 

90 

1 A 





5K* 




3 


2N378 

SP 

G 

p 

50 W 

100 

20 


5 A 

500 

25 

40 

80 

2 A 





5K* 




3 


2N38I 

A 

G 

p 

200 

100 

50 

25 

400 

6 

25 

35 

65 

20 

35 

300 

6.6 

420 

3 ** 

IKHZ 

6 

20 


5 


2N398 

SP 

G 

p 

50 

55 

105 

105 

100 

12 

105 

20 


5 





1 “ 




5 


2N404 

S 

G 

P 

150 

85 

25 


150 

0.8 

12 

30 


12 

135 

3.6K 

8 

50 



8 


5 


2N44I 

AP 

G 

P 

I50W 

95 

40 

40 

IOA 

2 nA 

40 

20 

40 

5 A 





IOK* 




36 


2N456A 

AP 

G 

p 

I50W 


40 

40 

7 A 

500 

20 

30 

90 

5 A 


28 



0.2 




3 


2N460 

A 

G 

p 

200 

100 

45 


400 

15 

45 

16 

32 


17 




1.2“ 

IKHZ 

20 


5 


2N464 

A 

G 

P 

150 

85 

45 

40 

500 

6 

20 




14 

900 




IKHZ 

22 



5 


2N499 

AH 

G 

p 

30 

85 

30 

18 

50 

IO 

15 




20 




120 

200 MHZ 
7.S 

2.5 

5 

1 


2N508A 

A 

G 

p 

100 

30 

30 


200 

7 

25 

100 

200 

20 

75 




2.5** 

IKHZ 

5 

35 


5 


2N524 

A 

G 

p 

225 

100 

45 

30 

500 

IO 

30 

25 

42 

20 

18 




0.8** 

IKHZ 

15 

5 


5 


2N559 

A 

G 

P 

150 

100 

15 15 

50 

5 

5 

25 

150 

IO 





300 


6 


18 


2N650 

A 

G 

P 

200 

too 

45 

30 

500 

3 

30 

30 


IO 

30 




1.5“ 

IKHZ 

5 

IO 


5 


2N653 

A 

G 

p 

200 

100 

30 

25 

250 

5 

25 

20 


IO 

30 

750 



1 .5“ 

IKHZ 

IO 

IO 


5 


2N656 

A 

S 

N 

4 W 

200 

60 

60 


IO 

30 

30 

90 

200 


500 







5 


2N665 

SP 

G 

P 

35W 

95 

80 

40 

3 A 

50 

2 

40 

80 

500 





20K* 




3 


2N696 

S 

S 

N 

600 

175 

60 

40 


1 

30 

20 

60 

150 





40 


35 


5 


2N699 

s 

S 

N 

600 

175 

120 

80 


2 

60 

40 

120 

150 

35 




50 


20 


39 


2N700 

AH 

G 

P 

75 

100 

25 

20 

50 

0.4 

6 

1.5 


2 

4 





70MKZ 

6 

1 .1 


17 


2N702 

SH 

S 

N 

300 

175 

25 

25 

50 

0.5 

IO 

20 

60 

IO 





70 


3 


18 


2N705 

SH 

G 

P 

300 

100 

15 

15 

50 

0.2 

5 

25 


IO 

9 




300** 


5 


18 


2N706 

SH 

S 

N 

300 

175 

25 

20 


0.005 

15 

20 


IO 

2 




400. 


4.5 


18 


2N707 

AHP 

S 

N 

300 

175 

56 

28 


0.005 

15 

9 


IO 





350 


4 

80 

18 


2N708 

SH 

S 

N 

360 

200 

40 

20 


0.005 

20 

30 

120 

IO 





450 


3 


18 


2N7II 

SH 

G 

P 

150 

100 

12 

12 

50 

0.2 

5 

20 

250 

IO 

1 .5 






6 


18 


2N7I8 

AH 

S 

N 

400 

175 

60 

40 


0.001 

30 

40 

120 

150 

15 






5 


18 


2N7I8A 

AH 

S 

N 

400 

175 

60 

40 


0.001 

60 

40 

120 

150 

30 




300 

1 KHZ 

12 

4 


18 


2N720 

AH 

s 

N 

400 

175 

120 

80 


lOnA 

90 

40 

120 

150 

100 




50 


15 


18 


2N72I 

AH 

s 

P 

400 

200 

50 

50 


1 

30 

20 

45 

150 

50 




50 


45 


18 


2N722 

AH 

s 

P 

400 

175 

50 

50 

500 

1 

30 

30 

40 

150 

25 




60 


45 


18 


2N726 

A 

s 

P 

300 

175 

25 

20 

50 

1 

25 

15 

45 

IO 

90 




140 


5 


18 


2N73I 

A 

s 

N 

500 

175 

60 

40 

1 A 

1 

30 

40 

120 

150 





25 


35 


18 


2N735 

A 

s 

N 

500 

175 

80 

60 

1 A 

1 

40 

30 

"TcSr 

5 

100 

1 ,5K 





IO 


18 


2N74I 

AH 

G 

P 

150 

100 

15 

15 

100 

0.2 

6 

IO 


5 

20 




360 

30 MHZ 

6 


18 


2N743 

SH 

S 

N 

300 

200 

20 

12 

200 

1 

20 

20 

60 

IO 





282 


5 


18 


2N744 

SH 

S 

N 

300 

175 

20 

12 

200 



40 

(20 

IO 

4.5 








18 


2N827 

SH 

G 

P 

150 

100 

20 

20 

100 

0.5 

15 

100 


IO 

3.5 






4 


18 


2N828 

SH 

G 

P 

150 

100 

15 

15 

200 

0.4 

6 

25 


IO 

4 




400 


3.5 


18 


2N828A 

SH 

G 

P 

150 

100 

15 

15 

200 

4 

6 

25 


IO 

4 




400 


2.2 


18 


2N834 

SH 

S 

N 

300 

175 

40 

30 

200 

0.5 

20 

25 


IO 





350 


4 


18 


2N838 

SH 

G 

P 

150 

100 

30 

30 

100 

1 

15 

30 


IO 

4.5 






2 


18 


2N840 

AH 

S 

N 

300 

175 

45 

45 

1 A 

1 

45 

30 

100 

IO 

90 

500 


1 .2 

1.5 


15 


18 


2N869 

AH 

S 

P 

360 

200 

25 

18 


0.01 

15 

20 

120 

IO 

3 






3 


18 


2N869A 

S 

s 

P 

360 

200 

18 

18 

200 

25 

15 

40 

120 

30 





400 


6 


18 



44 




















































































































TYPE 

TOSHIBA 

NEC 

HITACHI 

MITSUBISHI 

MATSUSHITA 

FUJITSU 

SONY 

SANYO 

NOTE 

2NI74 







2SB520 



2NI76 










2NI78 



2SB340 


2SBI26 

2SBI5I 




2N242 

2SB 465 







2SB 342 


2N277 







2SB520 



2N297A 

2SB366 

2SB252 

2SB442 


2SB3I0 





2N3I9 

2SB 461 

2SB326 

2SB370A 

2SB45I 


2SB427 




2N322 

2SB364 


2SB I56A 

2SB457 

2SB370 1 





2N33I 










2N350A 










2N375 










2N378 

2SB 531 

2SB246 

2SB 337 


2 SB 232 

2SB3I8 




2N38I 

2SA 128 









2N398 










2N404 

2SB439 



2SBI36 






2N44I 



2SB337 







2N456A 










2N460 


2SB224 








2N464 










2N499 










2N508A 

2SB 51 









2N524 


2SB224 




2SB427 




2N559 


2SA405 



2SA774A 





2N650 


2SB224 




2SB427 




2N653 





2SB280 


2SB 53 



2N656 



2SD 120 







2N665 










2N696 

2SCI166 

2 SC 729 




2 SC 218 




2N699 

2 SC 500 





2SC 88 


2 SC 66 


2N700 






2SA 139 




2N702 

2SC 394 

2SC925 

2SC7I7 



2SC724 

2SCI126 



2N705 










2N706 


2SCI044 



2SC583 





2N707 


2SCI044 



2SC583 





2N708 










2N7I 1 

2SA75 

2SA 167 








2N7I8 










2N7I8A 










2N720 










2N72I 

2SA594 




2SA 720 

2SA580 




2N722 

2SA594 




2SA 720 

2SA580 




2N726 










2N73I 

2SC 486 

2SC959 



2SC 696 



2SC873 


2N735 

2SC485 

2SC959 



^SC 696 



2SC873 


2N74I 



2SA211 







2N743 

2 SC 395A 

2SC639 

2SC689H 


2SC 456 

2 SC 554 




2N744 

2 SC 395 A 

2 SC 639 

2SC689H 


2SC456 





2N827 


2SA206 




2SA556 



2N828 

2SA 65 

2SA206 




2SA556 




2N828A 

2SA 65 

2SA206 




2SA556 




2N834 


2SCI2I6 - 

2SC32IH 

25C733 


2SC 131 




2N838 






2SA558 




2N840 










2N869 








J 

2N869A 










45 











































































































MOTOROLA 


TYPE 

USE. 

MATERIAL 

POLALITY 

MAXIMUM RATINGS 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS 


NOTE 

Pc 

25T 

(mW) 

Tj 

(T) 

Vcs 

(V) 

VtH) 

(V) 

le 

(mA) 

1 

BO 

tlFE 

hfe 

hie 

(0 

tire 

MJ 

hoe 

(nO) 

fr 

*foe 

**foo 

(MHz) 

NF 

(dB) 

Cob 

(pF) 

CoXrbò 

(ps) 


(pA) 

Vcb(V) 

min. 

max. 

lc(mA) 



2N9I0 

A 

s 

N 

500 

200 

100 

80 


25 nA 

75 

75 


10 


I.8K 


100 

60 

'E* 

15 


18 


2N9I4 

SH 

s 

N 

360 

200 

40 

20 

150 

0.025 

20 

30 

120 

IO 





300 


6 


18 


2N9I5 

AH 

s 

N 

360 

200 

70 

50 


lOnA 

60 

50 

200 

IO 

2.5 

6 K 


75 



3.5 


18 


2N9I6 

AH 

s 

N 

360 

200 

45 

25 


IO 

30 

50 

200 

IO 

200 

6 K 


75 


6 


18 


2N9I8 

AH 

s 

N 

200 

200 

30 

15 

50 

lOnA 

15 

20 


3 






60 MHZ | 1 

25 

72 


2N929 

A 

s 

N 

600 

175 

45 

45 

30 

IO nA 

45 

40 

120 

IO//A 

350 




30 

10KHZ 

4 

8 


18 


2N960 

SH 

G 

P 

150 

100 

15 

15 


0.4 

6 

20 


IO 





460 


2.2 


18 


2N963 

SH 

G 

P 

150 

100 

12 

12 


5 

6 

20 


IO 





300 


5 


18 


2N964A 

SH 

G 

P 

150 

100 

15 

15 


0.4 

6 

40 


IO 

4.6 




460 


2.7 


18 


2N968 

SH 

G 

P 

150 

100 

15 

15 


3 

6 

17 


IO 





320 


4 


18 


2N978 

AH 

S 

P 

330 

150 

30 

20 

600 

5 

IO 

15 

60 

150 

2 






45 


18 


2N985 

SH 

G 

P 

150 

100 

15 

7 

200 

3 

5 

40 


IO 







6 


18 


2N996 

AH 

S 

P 

360 

200 

15 

12 

200 

5 nA 

IO 

35 


20 





100 


IO 


18 


2N998 

AL 

S 

N 

500 

200 

100 

60 

500 

0.01 

90 




1000 





1 KHZ 

30 


72 

DARLINGTOh 

2NI008 

A 

G 

P 

300 

85 

20 

15 

300 

5 

IO 




40 

200 







5 


2NI0I ! 

AP 

G 

P 

35W 

95 

80 

80 

5 A 

200 

2 

30 

75 

3 A 





5 K* 




3 


2NI02I 

AP 

G 

P 

50 W 

95 

100 

100 

5 A 

500 

50 

23 

70 

1 A 


28 



0.2 




3 


2NI038 

AP 

G 

P 

20 W 

95 

40 

40 

3 A 

125 

20 

20 

60 

1 A 

72 








CI 80 


2NI042 

AP 

G 

P 

20 W 

too 

40 

40 

3.5A 

125 

20 

20 

60 

3 A 

100 








CI 84 


2NI073 

AP 

G 

P 


1 IO 

40 

40 

IOA 

1 mA 

25 

20 

60 

5 A 

15 








41 


2N1120 

AP 

G 

P 

45W 

95 

80 

70 

I5A 

20 mA 

30 

20 

50 

IOA 





3 K * 




41 


2NI131 

S 

S 

P 

600 

175 

50 

35 

600 

1 

30 

20 

45 

150 

15 








5 


2NI141 

AH 

G 

P 

750 

100 

35 


100 

0.5 

15 

IO 


IO 

18 




inno 

4.5W1Z 

3 


23 

5 


2NI 162 

SP 

G 

P 

90 W 

100 

50 

35 


125 

2 

15 

65 

25 





4 K* 




3 


2NI185 

A 

G 

P 

200 

100 

45 

30 

500 

3 

30 

130 

170 

IO 

260 





1 KHZ 

5 



5 


2NI189 

A 

G 

P 

200 

100 

45 

30 

500 

3 

30 

60 


IO 





3.5 

!KHZ 



5 


2NI191 

A 

G 

P 

200 

100 

40 

25 

200 

15 

25 

20 

80 

IO 

40 




** 

1 .5 

1 KH2 

IO 

20 


5 


2NI204 

SH 

G 

P 

200 

100 

20 

15 

500 

0.4 

12 

15 


400 

2 






3.5 


5 


2NI408 

S 

G 

P 

150 

100 

50 

50 

200 

7 

5 

IO 



IO 








5 


2NI4I2 

SP 

G 

P 

70W 

95 

100 

65 

I5A 

200 

2 

25 

50 

5 A 





5 K* 




36 


2NI4I3 

S 

G 

P 

200 

85 

35 

25 

500 

12 

30 

25 

42 

20 

20 




** 

0.8 




5 


2N1529 

AP 

G 

P 

90W 

100 

40 

30 

5 A 

0.2 

2 

20 

40 

3 A 









3 


2NI539 

AP 

G 

P 

90W 

100 

40 

30 

5 A 

0.2 

2 

50 

100 

3 A 





4 K* 




3 


2NI549 

AP 

G 

P 

90W 

100 

40 

30 

I5A 

0.2 

2 

IO 

30 

IOA 





1 K* 




3 


2NI56I 

AH 

G 

P 

250 

100 

25 

15 

250 

15 

IO 




IO 




500 


7 


107 


2NI65I 

AP 

G 

P 

I00W 

1 IO 

60 

60 

25A 

200 

2 

35 

140 

IOA 

20 








41 


2NI705 

A 

G 

P 

200 

100 

18 

12 

400 

5 

IO 




1 IO 


6-9 


3** 

IHHZ 

6 

20 


5 


2NI708 

SH 

S 

N 

1 W 

175 

25 

12 

200 

0.025 

15 

20 


IO 





200 


6 


46 


2NI724 

AP 

S 

N 

50W 

175 

120 

80 

5 A 

100 

3 

20 

90 

2A 

1.6 






260 


6 


2NI75I 

AP 

G 

P 

106 

1 IO 

80 

80 

25 A 

200 

2 

30 

90 

20 A 

20 




1 .5* 




3 


2NI893 

AH 

S 

N 

800 

200 

120 

100 

500 

0.01 

90 

40 

120 

150 

30 




50 


15 


5 


2NI924 

A 

G 

P 

225 

100 

60 

40 

500 

IO 

45 

34 

65 

20 

30 

700 

2 

15 

i“ 


30 


5 


2NI959 

SH 

S 

N 

600 

175 

60 

40 

500 

0.5 

30 

40 

120 

150 





100 


18 


5 


2NI970 

AP 

G 

P 

I50W 

100 

100 

50 

I5A 

4 mA 

100 

17 

40 

5 A 





5 K* 




36 


2NI983 

A 

S 

N 

600 

150 

50 

25 

1 A 

5 

30 




70 

2 K 



40 


45 


5 


2NI990 

SP 

s 

N 

600 

150 

100 


1 A 



20 


30 









39 


2N2042 

A 

G 

P 

200 

100 

105 

105 

200 

25 

105 

20 

50 

5 

20 




0.5* 


25 


5 


2N2060 

A 

s 

N 

500 

200 

100 

80 

500 

0.002 

80 

50 

150 

IO 

50 

1000 


4 

50 

1 KHZ 

8 

15 


C32C 

DUAL N.N 

2N2075 

AP 

G 

P 

I70W 

HO 

80 

80 

I5A 

0.2 

2 

20 

40 

5 A 





5 K* 




36 


2N2I37 

AP 

G 

P 

62.5W 

100 

30 

30 


0.018 

2 

30 

60 

500 





20 K* 




3 


2N2I52 

AP 

G 

P 

I70W 

1 IO 

45 

45 

30 A 

0.08 

2 

50 

100 

5 A 





2.7K 




36 


2N2I92 

SH 

S 

N 

800 

200 

60 

40 

1 A 

0.01 

30 

100 

300 

150 

2.5 






20 


5 


2N22I2 

AHP 

G 

P 

I00W 

110 

120 

120 

IOA 

200 

2 

50 

120 

5 A 

15 








41 


2N22I8 

SH 

S 

N 

800 

175 

60 

30 

800 

0 0.1 

50 

40 

120 

150 

30 

1 K 

5 

3 

250 

1 KHZ 

8 

150 

5 


2N2224 

SH 

S 

N 

800 

175 

65 

40 

500 

0.01 

50 

35 

1 15 

IO 





250 


8 


5 [ 


46 





































































































































































TYPE 

TOSHIBA 

NEC 

HITACHI 

MITSUBISHI 

MATSUSHITA 

FUJITSU 

SONY 

SANYO 

NOTE 

2N9I0 

2 SC 485 

2SC 959 



2SC 696 





2N9I4 










2N9I5 










2N9I6 

2SC 495 

2 SC 881 


2SC 1210 

2SC 696 





2N9I8 

2SC 372 

2SC 900 

2SC458 

2 SC 1312 

2SC644 





2N929 


2SC 1217 

2SCI54C 







2N960 


2SA 405 



2SA774 





2N963 


2SA 405 



2SA774 





2N964A 


2SA 405 



2SA 774 





2N968 


2SA 405 



2SA 774 





2N978 










2N985 


2SA 406 



2SA 415 





2N996 










2N998 










2NI008 

2SB364 

2SB327 

2SB496 





2SB 408 


2NI011 


2SB 252 A 

2SB36I 


2SB 282 

2SB 151 


2SB406 


2NI02I 



2SB362 





2SB4I0 


2NI038 





2SB 513 



2SB507 


2NI042 





2SB 513 



2SB507 


2NI073 










2NI120 



2 SB 334 

2 SB 479 




2SB 410 


2NI131 

2SA 505 


2SA673A 

2SA 697 

2SA 731 





2N1141 

2SA 509 

2SA 707 


2SA 696 






2Ni162 










2NI185 


2SB 226 



2 SB 324 





2NI189 


2SB 226 



2SB 324 





2NI191 


2SB 226 



2 SB 324 





2NI204 

2SA 562 

2SA 723 

2SA673 

2SA 695 






2NI408 

2 SB 292A 


2SB 77A 







2NI4I2 










2NI4I3 


2 SB 226 

2SB370AH 


2 SB 324 

2SB427 




2 N1529 










2NI539 










2NI549 










2NI56I 







2 SA 7 04 



2NI65I 










2NI705 

2SA562 

2SA723 

2SA673 

2SA 695 

2SA 720 





2NI708 

2SC 991 

2SC3I9 


2SC 730 

2SC82I 





2NI724 

2SD 110 


2SDI26 


2SDI89A 

2SD175 

2SD 88 



2NI75I 










2NI893 


2SC590 








2NI924 

2SA 497 

2SA606 


2 SA 697 

2SA 546 





2 N f 959 

2SC 1382 






2SCI 124 



2NI970 

2SA 679 




' 





2NI983 

2 SC 1382 

2 SC 959 



2SC 1384 





2N1990 

2SC 1382 

2SC 959 








2N2042 










2N2060 










2N2075 







2SB520 



2N2 T37 

2SA679 









2N2I52 










2N2I92 

2SC495 

2SC 959 






■t t'str'j 


2N22I2 

2SA.679 

2SA650 


• ' 




2SA747 


2N22I8 

2SC495 

2 SC 959 








2N2224 

2SC495 

2SC 959 
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MOTOROLA 






MAXIMUM 

RATINGS 


ELECTRICAL CHARACTERISTICS 

OUTLINE 


TYPE 

USE 

5 

5 

Pc 

25t 

(mW) 

Ti 

Va 

Vetri 

le 

leso 

hrE 

life 

hie 

hre 

hoe 

|T 

• fa'e 

NF 

Cob 

CoXrtjb' 

NOTE 



2 

* 

(t) 

(V) 

(V) 

(mA) 

(*A) 

Vtt(V) 

min. 

max. 

lc(mA) 


(flj 

(X10) 

(#iS) 

iMHz) 

(<fi) 

(PF) 

(ps) 



2N2242 

SH 

s 

N 

360 

200 

40 

15 

225 

0 . 1 

20 

40 

120 

IO 





250 


6 


[8j 

2N2256 

SH 

s 

N 

300 

175 

7 

7 

100 

3 

6 

17 


IO 





320 


4 


18 

2N2273 

AH 

G 

P 

100 

100 

25 

15 

100 

IO 

12 

20 

150 

1 

20 





‘"iT 7 

3.5 


'8 

2N2288 

AP 

G 

P 

60 W 

1 IO 

40 

40 

IOA 

200 

2 

20 

60 

5 A 

25 








3 


2N229I 

AP 

G 

P 

60W 

1 IO 

40 

30 

IOA 

200 

2 

50 

120 

5 A 

50 








3 


2N2330 

se 

S 

N 

800 

150 

30 

20 

500 

1 nA 

4.5 

50 

' 

IO 





100 


IO 


5 


2N2357 

SP 

G 

P 

170W 

1 IO 

60 

30 

50 A 

200 

2 

30 

90 

20 A 

20 








41 


2N2368 

SH 

S 

N 

360 

200 

40 

40 


0.4 

20 

20 

60 

IO 





400 


4 


18 


2N2369 

SH 

S 

N 

360 

200 

40 

,40 


0.4 

20 

40 

120 

IO 

5 






4 


18 


2N2369A 

SH 

S 

N 

360 

200 

40 

40 

200 

30 

20 


120 

IO 





500 


4 


18 


2N238I 

SH 

G 

P 

300 

100 

30 

15 

500 

1 

5 

40 


200 




300 


3.5 


5 


2N2410 

SH 

S 

N 

800 

200 

60 

30 

800 

0.3 

30 

30 

120 

IO 





200 


1 1 


5 


2N2411 

SH 

s 

P 

300 

200 

25 

20 

100 

IO nA 

25 

20 

60 

IO 





140 


5 


18 


2N24I5 

AH 

G 

P 

75 

100 

15 

IO 

20 

1 

IO 

IO 

200 

2 

15 




500 

200 MHZ 
2.4 

0.9 

8 

72 


2N2453 

AM 

S 

N 

500 

200 

60 

30 

50 

0.005 

50 

150 

600 

1 

150 

5 K 

6 

5 

60 


8 


C32C 

DUAL N.N 

2N2476 

SH 

S 

N 

2 W 

200 

60 

20 


0.2 

30 

20 


150 





250 


IO 


5 


2N248I 

SH 

s 

N 

I.2W 

200 

40 

15 




40 

120 

IO 

3 

60 





5 


18 


2N2490 

SP 

G 

P 

I70W 

no 

70 

60 

15A 

3 mA 

40 

20 

40 

5 A 









36 


2N250I 

SH 

s 

N 

360 

200 

40 

20 




50 

150 

IO 

3.5 




350 


4 


18 


2N2526 

SHP 

G 

P 

85W 

no 

80 

80 

IOA 

3 mA 

80 

20 

50 

3 A 

IO 








3 


2N2537 

SH 

S 

N 

800 

200 

60 

30 


0.25 

40 

50 

150 

150 

2 .5 






8 


5 


2N2604 

AH 

s 

P 

400 

200 

60 

45 

30 

IO nA 

45 

40 


IO ft A 

60 

200 



30 

IOKHZ 

6 


46 


2N2635 

SH 

G 

P 

150 

100 

30 

12 

100 

1 

25 

45 

30 

50 







2.5 


18 


2N2639 

AM 

S 

N 

300 

200 

45 

45 

30 

0.01 

45 

50 

300 

10/zA 

65 




35 

I0KH2 

8 


C32C 

DUAL N.N. 

2N2652 

AM 

s 

N 

300 

200 

100 

60 

500 

0.01 

50 

50 

200 

1 

50 

1 K 


4 

60 

1 KEZ 

9 

15 


C32C 

DUAL N.N 

2N2696 

S 

s 

P 

360 

200 

25 

25 

500 

25 n A 

IO 

30 

130 

50 

25 

1500 

26 

1200 



20 


18 


2N2708 

AH 

s 

N 

200 

200 

35 

20 

50 

lOn A 

15 

30 

200 

2 

30 





200 MHZ 

7.5 

1.5 

9 

72 


2N27I0 

SH 

S 

N 

360 

200 

40 

20 

500 

30 n A 

20 

40 


IO 





500 


4 


18 


2N2720 

AM 

s 

N 

300 

200 

80 

60 

40 

0.01 

60 

30 

120 

0.1 

30 




80 


6 


C32C 

DUAL N.N 

2N2722 

AM 

s 

N 

300 

200 

45 

45 

40 

0.001 

30 

50 

250 

l/z A 

100 




100 

IOKHZ 

4 

6 


C32C 

DUAL N.N 

2N2723 

AL 

s 

N 

500 

200 

80 

60 

40 

0.01 


2 K 

IOK 

IO 

1500 




100 

1 KKZ 

IO 

IO 


72 

DARLINGTON 

2N2728 

SHP 

G 

P 

I70W 

no 

15 

5 

50A 



40 

130 

20 A 





4.5K* 




C 7 


2N2785 

AL 

S 

N 

500 

175 

60 

40 


0.05 

30 

2 K 

20K 

100 

600 




IO 


30 


72 

DARLINGTON 

2N2800 

SH 

S 

P 

800 

200 

50 

35 

800 



30 

90 

150 





120 


25 


5 


2N2802 

AM 

S 

P 

250 

200 

25 

20 

30 

0.0 

25 

20 

120 

0.1 

20 




60 

IOKHZ 

4 



C32C 

DUAL P.P 

2N2832 

SP 

G 

P 

85W 

1 IO 

80 

50 

20 A 

300 

2 

25 

100 

IOA 

2 








3 


2N2845 

s 

S 

N 

360 

200 

60 

30 


200 

30 

30 

120 

150 





250 


8 


18 


2N2857 

AH 

S 

N 

200 

200 

30 

15 

40 

0.0 

15 

30 

150 

3 

50 




1000 

4S0P*iZ 

5.8 


4 

72 


2N2894 

S 

S 

P 

360 

200 

12 

12 

200 

IO 

6 

40 

150 

30 





400 


6 


18 


2N2895 

S 

s 

N 

500 

200 

120 

65 

1 A 

0.002 

60 

40 

120 

150 

50 




120 

1 KEZ 
a 

15 


18 


2N2903 

AM 

s 

N 

600 

200 

60 

30 

50 

0.0! 

50 

125 

625 

1 

150 

1 K 

6 

5 

60 

1 KHZ 

8 


C32C 

DUAL N.N 

2N2904 

SH 

S 

P 

3 W 

200 

60 

40 

600 

0.02 

50 

40 

120 

150 





200 


8 


5 


2N29I2 

SP 

G 

P 

75W 

no 

15 

6 

25A 

10mA 

15 

75 


IOA 





IO 




C8 


2N29I3 

AM 

s 

N 

300 

200 

45 

45 

30 

0.01 

45 

60 

240 

10/z A 





60 

T 

4 


C32C 

DUAL N.N 

2N2929 

AH 

G 

P 

750 

100 

25 

IO 

100 

0.15 

IO 

IO 

100 

IO 


45 



imo 

200 MHZ 

5.5 


25 

5 


2N2944 

se 

S 

P 

400 

175 

15 

IO 

100 

0.1 nA 

15 

80 


1 





15 


3.2 


46 


2N2947 

AP 

s 

N 

25 W 

175 

60 

60 

1,5A 

1 

50 

2.5 

55 

400 







60 


3 


2N2949 

AP 

s 

N 

6 W 

175 

60 

60 

700 

0.1 

50 

5 

100 

40 







20 


107 


2N295I 

AP 

s 

N 

3 W 

175 

60 

60 

250 

0 . 1 

50 

20 

150 

IO 







8 


5 


2N2955 

SH 

G 

P 

150 

100 

40 


100 



20 

60 

50 







2.5 


18 


2N2958 

SH 

S 

N 

3 W 

200 

60 

20 

600 

0.025 

50 

40 

120 

150 





250 


8 


5 


2N3009 

SH 

S 

N 

360 

200 

40 

15 

200 



30 

120 

30 





350 


5 


52 


2N30I0 

SH 

S 

N 

300 

200 

15 

6 

50 



25 

125 

IO 





600 


3 


18 


2N3011 

SH 

S 

N 

360 

200 

30 

12 

200 



30 

120 

IO 





400 


4 


18 


2N30I2 

S 

S 

P 

360 

150 

12 

12 

200 



30 

120 

30 

4 






6 


18 



48 































































































































TYPE 

TOSHIBA 

NEC 

HITACHI 

MITSUBISHI 

MATSUSHITA 

FUJITSU SONY 

SANYO 

NOTE 

2N2242 

2 SC 594 


2SC 689H 



2SC 725 




2N2256 

2 SC 735 

2SC 945 

2SCI204 

2SC 1209 


2SC993 




2N2273 


2SA204 

2SA2I2 







2N2288 



2SB85 







2N229I 



2SB85 







2N2330 

2SC496 

2SC959 



2 SC 1407 





2N2357 










2N2368 

2SC594 

2SC764 




2SC725 




2N2369 

2SC594 

2SC764 

- 



2 SC 7 25 




2N2369A 

2SC594 

2SC764 




2SC725 




2N238I 


2SA643 



2SA7I9 

2SA558 




2N24I0 

2SC498 

2SC959 



2SCI407 





2N24I1 

2SA495 

2SA711 

2SA 742 



2SA558 




2N24I5 








2SA44I 


2N2453 










2N2476 


2SC 1266 


2SC450 


2SCI069 




2N248I 










2N2490 










2N2501 

2SC594 

2SC764 

2SC689H 



2SC7I8 


2SC423 


2N2526 

2SA679 






2SB5I9 



2N2537 

2SC498 

2SC959 



2SC 1407 





2N2604 

2SA 497 

2SA579 








2N2635 

2SA599 

2SA603 

2 SA 673 




2SA480 



2N2639 










2N2652 










2N2696 


2SA643 

2SA565 


2SA7I9 





2N2708 

2SC378 


2SC462* 


2SC563 


2SCII28 



2N27I0 

2SC594 

2 SC 764 

2SC708 





2SC423 


2N2720 










2N2722 










2N2723 










2 N2728 










2N2785 










2N2800 


2SA7I2 



2SA752 





2N2802 










2N2832 



2SB333 


2SB430 





2N2845 

2SC594 





2 SC 725 




2N2857 

2SC382 

2SCI320 


2SC773 


2SC724 




2N2894 

2SA 467 

2SA603 



2SA550 

2 SA 559 




2N2895 







2SC 1430 



2N2903 










2N2904 







2SA529 



2N29I2 










2N29I3 










2 N2929 










2 N2944 


2SA603 

2SA565 



2SA524 


2SA532 


2N2947 




2SC688 




2SD330 


2N2949 


2SD7 1 

2SDI20 

2SD356 


2SDI83 




2N2951 










2N2955 


2SA603 

2SA673 

2SA628 



2SA480 



2N2958 










2N3009 

2SC 594 

2SC764 






2SC423 


2N3010 


2SC925 


2SCI240 






2N3011 

2SC594 

2SC764 






2 SC 423 


2N30I2 

2SA467 

2 SA 603 




2SA559 
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MOTOROLA 


TYPE 

USE 

material""] 


MAXIMUM RATINGS 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS 

OUTLINE 

TO- 

NOTE 

Pc 

25t 

(mVf) 

Ti 

m 

VC8 

(V) 

Veto 

(V) 

le 

(mA) 

la» 

hfE 

Me 

hie 

(Q) 

tire 

(X1U) 

hoe 

(r/C) 

fi - 
*fae 
**tao 
\MHz) 

NF 

(dB) 

Cob 

(pn 

Coxrtó 

(ps) 

(m A) 

Va(V) 

min. 

max. 

lc(mA) 

2N30I5 

SH 

s 

N 

800 

200 

60 

30 


200 

30 

30 

120 

150 





250 


8 


5 


2N30I9 

AH 

s 

N 

800 

200 

140 

80 

1 A 

0.01 

90 

100 

300 

150 

80 




100 

1 KHZ 

12 

400 

5 


2N302I 

SHP 

s 

P 

25W 

175 

30 

30 

3 A 



20 

60 

1 A 

2 








3 


2N3043 

AM 

s 

N 

250 

200 

45 

45 

30 

0.01 

45 

100 

300 

10^ A 

130 

3.2K 


100 

30 

10KHZ 

5 

8 


89 

DUAL N.N 

2N3049 

AM 

S 

P 

250 

200 

25 

20 

100 

0.01 


20 

120 

10^ A 

30 

750 K 



60 

IOKHZ 

S 

8 


89 

DUAL P.P 

2N3053 

SH 

S 

N 

5 W 

200 

60 

40 

700 



50 

250 

150 





100 


15 


5 


2N3055 

AP 

S 

N 

II5W 

200 

100 

70 

I5A 



20 

70 

4 A 

15 




IO K* 




3 


2N3072 

S 

S 

P 

800 

200 

60 

60 

500 



30 

130 

50 


I .5K 

26 

1200 

130 


IO 


39 


2N308I 

SH 

S 

P 

600 

200 

70 

50 

600 

10 n A 

50 

20 


500 





150 


13 


5 


2N3114 

AH 

S 

N 

800 

200 

150 

150 

200 

0.01 

100 

30 

120 

30 

25 

30 





9 


5 


2N3I20 

S 

S 

P 

800 

200 

45 

45 

500 



30 

130 

50 

180 

1 ,5K 

26 

1200 

130 


IO 


18 


2N3I27 

AH 

G 

P 

100 

100 

30 

20 

50 

3 

IO 

20 

75 

3 

.20 




400 

200 KHZ 
5 


12 

72 


2N3I33 

SH 

S 

P 

600 

200 

50 

35 

600 



40 

120 

150 





200 


IO 


5 


2N3I37 

AH 

S 

N 

600 

200 

40 

20 

150 

50 

20 

20 

120 

50 







3.5 


5 


2N3209 

S 

S 

P 

360 

200 

20 

20 

200 



30 

120 

30 





400 


5 


18 


2N32I0 

SH 

S 

N 

360 

200 

40 

15 

500 

0.01 

20 

30 

120 

IO 





300 


6 


18 


2N32II 

SH 

S 

N 

360 

200 

40 

15 

500 



50 

150 

IO 





350 


4 


18 


2 N3232 

AHP 

S 

N 

1 I7W 

200 

80 

60 

7.5A 



18 

55 

3 A 

1 








3 


2N3244 

SH 

S 

P 

1 W 

200 

40 

40 

1 A 

0.05 

30 

50 

150 

500 





175 


25 


5 


2N3248 

SH 

s 

P 

360 

200 

15 

12 




50 

150 

0.1 





250 


8 


18 


2N3250 

SH 

s 

P 

360 

200 

50 

40 

200 



50 

150 

IO 

50 

6 K 

IO 

4 

250 

100 HZ 

6 

6 

250 

18 


2N3252 

SH 

s 

N 

1 W 

200 

60 

30 


0.5 

40 

30 

90 

500 





200 


12 


5 


2N3279 

AH 

G 

P 

100 

100 

30 

20 

50 

1 

IO 

IO 

70 

3 

IO 




500 

200 HWZ 
2.9 

0.9 

5 

72 


2N3283 

AH 

G 

P 

100 

100 

25 

25 

50 

2 

IO 

IO 


3 

IO 




400 

200MHZ 

1 

IO 

72 


2N3287 

AH 

s 

P 

200 

200 

40 

20 

50 

0.01 

15 

15 

100 

2 

15 




600 

2MMHZ 

4 .9 

0.9 

8 

72 


2N329I 

AH 

S 

N 

200 

200 

25 

25 

50 

0.01 

IO 

IO 


2 

IO 





200 MHZ 

6 

1 

15 

72 


2N3295 

AHP 

S 

N 

800 

175 

60 

60 

250 

0 . 1 

50 

20 

60 

IO 







8 


5 


2N3296 

AHP 

s 

N 

700 

175 

60 

60 

700 

0.1 

50 

5 

50 

40 







20 


102 


2N3297 

AHP 

S 

N 

25 W 

175 

60 

60 

1.5 A 

1 

50 

2.5 

35 

400 







60 


3 


2N3298 

AHP 

S 

N 

1 W 

175 

25 

15 

100 

0.01 

IO 

80 

24-0 

IO 







5 


18 


2N3299 

SH 

s 

N 

800 

200 

60 

30 

500 



40 

120 

150 





250 


8 


5. 


2N3303 

SH 

s 

N 

600 

200 

25 

12 

1 A 



30 

120 

300 





450 


15 


C94 


2N3304 

S 

s 

P 

300 

200 

6 

6 




30 

120 

10 





500 


3.5 


18 


2N3307 

AH 

s 

P 

200 

200 

40 

35 

50 

0.001 

15 

40 

250 

2 

40 




1200 

ZOO MHZ 

1 

15 

72 


2N33I1 

AP 

G 

P 

I70W 

1 IO 

30 

30 

5 A 

5 mA 

30 

60 

120 

3 A 

30 




1 K * 




36 


2N3323 ' 

AH 

G 

P 

150 

100 

35 

35 

100 

0.5 

IO 

30 

200 

3 

30 




600 


3 

100 

18 


2N3375 

AHP 

S 

N 

II.6W 

200 

60 

40 

1 . 5A 



IO 

100 

250 





500 


8 


60 


2N3409 

AM 

S 

N 

500 

200 

60 

30 

500 

0.01 

50 

30 

120 

0 . 1 

2.5 





1 KHZ 

8 


C32C 

DUAL N.N 

2N3423 

AM 

S 

N 

300 

200 

30 

15 

50 

0.01 

15 

20 

200 

3 


45 



1200 


3 


C32C 

DUAL N.N 

2N3425 

AHP 

S 

N' 

300 

200 

40 

15 


0.025 

20 

30 

120 

IO 

20 




300 


6 


C32C 

DUAL N.N 

2N3427 

A 

G 

P 

200 

100 

45 

30 

500 

3 

1.5 

100 

350 

100 

200 




6** 

1 KHZ 

s 

20 


5 


2N3445 

AP 

S 

N 

115W 

200 

80 

60 

7.5A 



20 

60 

3 A 

20 






260 


3 


2N3467 

SH 

S 

P 

1 W 

200 

40 

40 

1 A 

0.1 

30 

40 

120 

500 





175 


25 


5 


2N3487 

AP 

S 

N 

115W 

200 

80 

60 

7.5A 



20 

60 

3 A 

20 






550 


61 


2N3494 

AH 

S 

P 

600 

200 

80 

80 

100 

lOOnA 

50 

35 


100 

40 

100 

2 

300 

200 


7 


5 


2N3498 

AH 

S 

N 

1 W 

200 

100 

100 

500 

0.05 

50 

40 

120 

150 

, 50 

200 

2.5 

IO 

150 


IO 


5 


2N3506 

SH 

S 

N 

1 W 

200 

60 

40 

3 A 



40 

200 

1,5A 





60 


40 


5 


2N3508 

SH 

s 

N 

400 

200 

40 

20 


0.2 

20 

40 

120 

10 

5 






4 


46 


2N35I0 

SH 

s 

N 

36Ò 

200 

40 

IO 

500 



25 

ISO 

150 

3.5 






4 


52 


2N35I5 

AM 

s 

N 

250 

175 

80 

40 

500 

0.02 

60 

50 

200 

1 

50 

1 K 


4 

50 

IKEZ 

a 

18 


89 

DUAL N.N 

2N3544 

AH 

s 

N 

300 

175 

25 

25 

100 

0.01 

15 

25 


IO 







2.5 

IO 

18 


2N3546 

SH 

s 

P 

360 

200 

15 

12 




30 

120 

IO 





700 


6 


18 


2N36II 

AP 

G 

P 

85W 

HO 

40 

30 

7 A 

40 

2 

35 

70 

3 A 

15 








3 


2N36I5 

AP 

G 

P 

85W 

1 IO 

80 

60 

7 A 

60 

2 

30 

60 

3 A 

15 




0.6 




3 


2N3634 

AH 

S 

P 

1 W 

200 

140 

140 

1 A 

100 nA 

100 

50 

150 

50 

40 


3 

200 

150 

1 KHZ 

3 

IO 


5 



50 
























































































































































TYPE 

TOSHIBA 

NEC 

HITACHI 

MITSUBISHI 

-1- 

MATSUSHITA FUJITSU SONY 

SANYO 

NOTE 

2N30I5 

2SC495 

2SC959 


2SCI407 





2N30I9 

2 SC 1381 

2SC960 







2N302I 

2SB435 



2SC 449 




2N3043 










2N3049 










2N3053 

2SC547 


2SC708 

2SCII55 



2SC M24 

2SC6I4 


2N3055 

2SDIII 

2SD 151 

2SD34I 



2SD250 

2 SD 340 



2N3072 


2SA 607 








2N308I 


2 SA 708 





2SA706 



2N3I 14 

2 SC 484 



2SC3I0 






2N3I20 

2SA503 




2 SA 546 

2SA580 




2N3I27 

2SA 776A 

2SA 579 

2SA673 

2SA725 



2SA705 



2N3I33 


2SA 607 








2N3I37 

2SC 497 

2SC 139 

2SC I54C 







2N3209 

2SA467 

2 SA 603 






2SC532 


2N32I0 

2SC 504 





2SC906 


2 SC 423 


2N32I f 

2 SC 504 





2SC906 


2 SC 423 


2N3232 


2SD 15! 




2SDI96 




2 N 3244 


2SA 613 

2SA 715 


2SA 684 





2N3248 

2SA467 

2SA 603 



2 SA 550 





2N3250 

2 SA 467 

2 SA 603 



2 SA 550 





2N3252 

2SC 513 

2SC 959 

2SC 1385 







2N3279 

2SA776A 

2SA 579 

2SA 673 

2SA725 



2SA 705 



2N3283 

2SA776A 

2SA 579 

2SA 673 

2SA725 



2SA705 



2N3287 

2SA 776A 

2 SA 579 

2SA 673 

2SA725 



2SA 705 



2N329I 

2SC37I 

2 SC 606 



2SC 563 


2SCI 128 



2N3295 

2SC50I 

2SC959 








2N3296 

2SC 501 

2SC959 








2N3297 

2SC790 

2SD288 

2SC 1061 


2SD 317 


2 SD 292 



2N3298 

2SC495 

2SC959 








2N3299 

2SC495 

2SC959 








2N3303 



2SC I2I2A 


2SC 1383 





2N3304 

2SA467 

2SA603 

2 SA 530 


2 SA 550 





2N3307 

2SA 561 


2 SA 530 



2SA558 




2N33I1 










2N3323 



2SA 549 A 

2SA696 


2SA555 




2N3375 

2SC 1196 









2N3409 










2N3423 










2N3425 










2N3427 


2 SB 226 




2 SB 427 




2N3445 


2SD 151 








2N3467 





2 SA 752 





2N3487 


2SD 151 



' 





2N3494 

2SA497 









2N3498 

2SC 497 2SC959 








2N3506 










2N3508 

2SC 594 







2SC 423 


2N35I0 

2SC 594 







2SC423 


2N35I5 










2N3544 

2SC594 



2SC7I8 


2SC423 


2N3546 

2SA467 



2SA 550 

2SA559 




2N36I t 

2SB530 





2SB5I9 



2N36I5 

2SB530 






2SB5I9 



2 N3634 







2SA 762 




51 

























































































MOTOROLA 


TYPE 

USE 

X 

i 

MAXIMUM RATINGS 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS 

OUTLINE 

TO- 

NOTE 

Pc 

25T 

(mW) 

Ti 

(t) 

Va 

(V) 

Ve® 

(V) 

le 

(mA) 

lo» 

hft 

Mt 

hie 

IO) 

hre 

(xio) 

ho* 

(/i5) 

fr 

* la* 
**lao 
(MHz) 

NF 

(*) 

Cob [court* 

(pH [ (ps) 

(*A) 

Vcs(v) 

min. 

max. 

ic(mA) 

2N3664 

AHP 

S 

N 

5 W 

200 

60 

60 

500 



8 

80 

50 







6 


102 


2N37I2 

AH 

S 

N 

800 

200 

150 

150 

200 

0. 1 

75 

30 

150 

30 

25 




24 0 


9 

100 

5 


2N37I3 

AHP 

S 

N 

I50W 

200 

80 

60 

IOA 



25 

75 

1 A 

2.5 








3 


2N37I9 

SHP 

s 

P 

6 W 

200 

40 

40 

3 A 

IO 

40 

25 

180 

1 A 





60 


120 


5 


2N3722 

S 

s 

N 

800 

200 

80 

60 

500 



40 

150 

100 





300 


IO 


5 


2N3726 

AM 

s 

P 

400 

200 

45 

45 

300 

TOnA 

30 

135 

350 

1 

4 20 

11.5K 

15 

80 

600 

1 XHZ 

8 


C6S4 

-04 

DUAL P.P 

2N3733 

AHP 

s 

N 

23W 

200 

65 

40 

3 A 



IO 

150 

250 





400 


20 


60 


2N3734 

SH 

S 

N 

1 W 

200 

50 

30 

1 . 5A 



30 

120 

1 A 

2.5 






9 


5 


2N3738 

AP 

s 

N 

20 W 

175 

250 

225 

3 A 

100 

250 

40 

200 

100 

35 




IO 


20 


66 


2N3740 

AP 

s 

P 

25W 

200 

60 

60 

4 A 

100 

60 

30 

100 

250 

25 




3 


100 


66 


2N3742 

AH 

s 

N 

1 W 

200 

300 

300 

50 

0.2 

200 

20 

200 

30 

20 

500 

1 

50 



6 


5 


2N3743 

AH 

s 

P 

1 W 

200 

300 

300 

50 

0.3 

200 

25 

250 

30 

30 

1000 

4 

200 



15 


5 


2 N3762 

SH 

s 

P 

1 W 

200 

40 

40 

1 ,5A 



30 

120 

1 A 







15 


5 


2N3766 

AP 

s 

N 

20 W 

175 

80 

60 

4 A 

100 

80 

40 

160 

500 

40 




IO 


50 


66 


2 N3771 

AP 

s 

N 

I50W 

200 

50 

40 

30A 

2 mA 


15 

60 

I5A 

40 




0.2 




3 


2N3783 

AH 

G 

P 

150 

100 

30 

20 

20 

5 

IO 

20 

200 

3 

20 




800 

ZOCWZ 

1.2 

1 

6 

72 


2N3789 

AP 

s 

P 

I50W 

200 

60 

60 

IOA 



25 

90 

1 A 





4 




3 


2N3798 

A 

s 

P 

360 

200 

60 

60 

50 

O.OI 

50 

150 

450 

0.5 


3 K 

25 

60 


IOOP.KZ 

4 


18 


2N3800 

A 

s 

P 

250 

200 

60 

60 

50 

0.01 

50 

150 

450 

0. 1 

150 

3 K 

25 

60 

500 

100 HZ 

4 

4 


71 

DUAL P.P 

2N3804A 

AM 

s 

P 

250 

200 

60 

60 

50 

0.01 

50 

150 

45 0 

0. 1 

600 

15 K 

25 

60 

500 

100 HZ 

4 

4 


71 

DUAL P.P 

2N38I8 

AHP 

s 

N 

25 W 

Ì75 

60 

60 

2A 

1 

50 

5 

50 

400 







40 


60 


2N3838 

SH 

s 

N,P 

250 

200 

60 

40 

600 



100 

300 

150 


1.5 


50 

200 

IKEZ 

8 


89 

DUAL N.P 

2N3866 

AHP 

s 

N 

5 W 

200 

55 

30 

400 



IO 

200 

50 





800 


2 


39 


2 N3883 

SH 

G 

P 

300 

100 

25 

15 

300 



30 


200 





300 


4.5 


5 


2N3903 

SH 

s 

N 

310 

135 

60 

40 

200 



50 

150 

IO 

50 

500 

0. 1 

1 

250 

IO «HZ 

6 

4 


92 


2N3905 

SH 

s 

P 

310 

135 

40 

40 

200 



50 

150 

IO 

50 

500 

0.1 

1 

200 


4.5 


92 


2N3924 

AHP 

s 

N 

7 W 

200 

36 

18 

500 

100 

15 




50 

500 

IO 

1 

350 


12.5 


102 


2N3946 

SH 

s 

N 

360 

200 

60 

40 

200 



50 

150 

IO 





250 

IOKHZ 

4 

200 

18 


2N3948 

AHP 

s 

N 

1 W 

200 

36 

20 

400 

0.1 

15 

15 


50 





700 


4.5 


39 


2N3950 

AHP 

s 

N 

70W 

200 

65 

35 

3.3A 

10mA 









150 


80 


60 


2N3959 

SH 

s 

N 

400 

200 

20 

12 




40 

200 

IO 





1000 


2.5 

30 

18 


2N40I2 

AP 

s 

N 

Il .6W 

200 

65 

40 

1 . 5A 



4 

40 

1 A 





500 


IO 


60 


2 N 4015 

AM 

s 

P 

400 

200 

60 

60 

300 

IO nA 

50 

135 

350 

1 

4 20 

II.5K 

15. 

80 

600 

1 KHZ 

4 

8 


C054 

-04 

DUAL P.P 

2 N4048 

AP 

G 

P 

I70W 

1 IO 

45 

30 

60 A 

200 

2 

60 

120 

I5A 





2 K* 




C7 


2N4072 

AHP 

s 

N 

I.5W 

200 

40 

20 

100 

0.1 

15 

IO 


25A 





550 


3 


18 


2N4I23 

SH 

s 

N 

310 

135 

40 

30 

200 

50 nA 

20 

50 

150 

2 

50 




250 

IOKHZ 

6 

4 


92 


2N4I25 

SH 

s 

P 

310 

135 

30 

30 

200 

50 nA 

20 

50 

150 

2 

50 




200 

IOKHZ 

5 

4.5 


92 


2N4231 

AP 

s 

N 

60 W 


90 

80 

3A 

50 

50 

IO 

80 

1 A 

20 




4 


200 


66 


2N4234 

AH 

s 

N 

200 

200 

30 

30 

3 A 

100 

40 

30 

150 

250 

25 




3 


100 


5 


2 N4237 

SP 

s 

N 

360 

200 

40 

40 

1 A 

100 

40 

40 

120 

IO 

30 




2 


100 


5 


2N4260 

SH 

s 

P 

200 

200 

15 

15 

30 



30 

150 

IO 





1200 


2.5 

35 

72 


2 N4264 

S 

s 

N 

310 

135 

30 

15 

200 



40 

160 

IO 





300 


4 


92 


2 N4276 

AP 

G 

P 

I70W 

1 IO 

30 

20 

60 A 

200 

2 

60 

120 

I5A 





2 K* 



3 


2N4398 

AP 

s 

P 

200W 

200 

40 

40 

30 A 

1 mA 

40 

15 

'60 

15 A 

40 




4 




3 


2 N4400 

SH 

s 

N 

310 

135 

60 

40 

600 



50 

150 

150 

20 

500 

0. 1 

1 

200 


65 


92 


2N4402 

SH 

s 

P 

310 

135 

40 

40 

600 



50 

150 

150 

30 

750 

0.1 

1 

150 


8.5 


92 


2N4404 

A 

s 

P 

5 W 


80 

80 

1 A 

25 n A 

60 

40 

120 

150 





600 


IO 


39 


2 N4406 

A 

s 

P 

5 W 


80 

80 

2 A 

25nA 

60 

30 

120 

500 





750 


15 


39 


2N4409 

S 

s 

N 

310 

135 

80 

50 

250 

0.01 

60 

60 

400 

1 





300 


12 


92 


2N4427 

AP 

s 

N 

3.5W 


40 

20 

400 



10 

200 

100 




500 


4 


39 


2N4428 

AP 

s 

N 

3.5W 


55 

35 

425 


20 

200 

50 





1000 


1.2 


39 


2mm 

S 

c 

P 

i w 


60 

40 

500 



50 

250 

150 





280 


9 


39 


2N4898 

AP 

s 

P 

25W 

200 

40 

40 

1 A 

100 

40 

20 

100 

500 

25 




3 


100 


66 


2N490I 

AP 

s 

P 

87.5W 

200 

40 

40 

5 A 

100 

40 

20 

80 

1 A 

20 




4 




3 


2N4904 

AS 

s 

P 

87.5W 

200 

40 

40 

5 A 

100 

40 

25 

100 

2.5 A 

40 




4 




3 



52 







































































































TYPE 

TOSHIBA 

NEC 

HITACHI 

MITSUBISHI 

MATSUSHITA 

FUJITSU 

SONY 

SANYO 

NOTE 

2N3664 

2SC 547 



2SC 700 

2SC575 



2SC6I4 


2N37I2 


2SC49 








2N37I3 

2SD 1 13 

2SD 151 







2N37I9 

2 SB 462 









2N3722 

2SC497 

2SCI49 




2SC233 


2SC6I4 


2N3726 










2N3733 

2SC 789 

2SC 1037 








2N3734 

2SC 485 





2SC9I6 




2N3738 







2SD56 



2N3740 

2SB64 




2SB5I2 



2SB50 7 


2N3742 

2SC996 






2SC 1056 



2N3743 










?N3762 


2SA 613 



2SA752 





2N3766 



2SCI055 







2N377I 






2SD249 


2SCI444 


2N3783 





2SA 310 





2N3789 










2N3798 

2SA502 

2SA603 

2SA 530H 


2SA550 





2N3800 










2N3804A 










2N38I8 

2SC 1077 









2N3838 










2N3866 




2SCI155 

2SC 700 





2N3883 

2SA 467 

2SA603 








2N3903 


2SC 603 








2N3905 

2SA 467 

2SA 603 








2N3924 


2SC 891 



2 SC 1074 





2N3946 

2SC 594 





2SC725 




2N3948 


2SC 959 


2 SC 1016 






2N3950 




2SCI020 






2N3959 


2SC852 




2SCI068 




2N40I2 










2N40I5 










2N4048 










2N4072 





2SC82I 

2SC854 




2N4I23 

2SC 594 

2SC 729 




2SC565 




2N4I25 

2SA 467 

2SA 603 








2N423I 



2 SC 1030 







2N4234 










2N4237 










2N4260 

2SA 561 


2SA 530H 



2SA559 




2N4264 

2SC594 


2 SC 689 







2N4276 










2N4398 










2N440G 

2SC 1382 



2SC 121 1 


2 SC 1247 A 




2N4402 





2SA720 





2N4404 


2 SA 652 



2SA547A 


2SA76I 



2N4406 


2SA 652 


2SA 547A 


2SA76I 



2N4409 

2SC 511 

2SC 1218 






- 


2N4427 

2SC 1 196 



2 SC 1323 

2SC73I 





2N4428 

2SC 1196 



2SCI323 

2SC73I 





2N4890 


2SB 109A 








2 N4898 

2SB425 

2SB 250A 



2SB 127 A 

2SB42 




2N490I 


2SA 649 








2 N4904 


2SA 649 









53 




























































































































MOTOROLA 


TYPE 

US£ 

3* 

ì 

MAXIMUM RATINGS 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS 

OUTLINE 

TO 

NOTE 

Pc 

25t 

(mW) 

Ti 

(t) 

Voi 

(V) 

Vc£0 

(V) 

le 

(mA) 

le 

80 

tlFE 

hfe 

hie 

(2) 

hre 

(XW) 

hoe 

fi 

*fae 

*»fao 

iMHz) 

NE 

(<*} 

Cob 

(PF) 

CoXrt* 

(ps) 

(^A) 

Vcs(V) 

min. 

max. 

lc(mA) 

2N49I0 

AP 

s 

N 

25 W 

200 

40 

40 

1 A 

100 

40 

20 

100 

500 

25 




3 


100 


66 


2N49I3 

AP 

s 

N 

87.5W 

200 

40 

40 

5 A 

1 mA 


25 

100 

2.5A 

20 




4 




3 


2N49I8 

AP 

s 

P 

30W 

150 

40 

40 

1 A 

100 

40 

20 

100 

500 

25 




3 


100 


C77 


2N492I 

AP 

s 

N 

30 W 

150 

40 

40 

1 A 

100 

40 

20 

100 

500 

25 




3 


100 


C77 


2N4924 

AH 

s 

N 

1 W 

175 

100 

100 

200 

0 . 1 

50 

40 

200 

150 





500 


IO 


39 


2N4926 

AH 

s 

N 

1 w 

175 

200 

200 

50 

0.1 


20 

200 

30 

25 

75 K 

0 . 1 

5 

300 


6 


39 


2N4928 

A 

s 

P 

3 W 


100 

100 

100 

0.5 


25 

200 

IO 





1000 


6 


39 


2 N4937 

AM 

s 

P 

600 

200 

50 

40 

50 

2 nA 

40 

50 

250 

1 

50 

4 K 

3 

15 

400 

IOKHZ 

3 


C32 

DUAL P.P 

2N4957 

A 

s 

P 

200 

200 

30 

30 

30 

0.1 

20 

20 

40 

2 





1600 

450 MHZ 

2.6 


8 

72 


2N4974 

AL 

s 

P 

800 

200 

40 

30 

1 A 



5 K 

9K 

1/zA 

2500 




275 

IOKHZ 

3 

4 


12 

DARLINGTON 

2N50I6 

AHP 

s 

N 



65 

30 

4.5A 



IO 

200 

500 





500 


20 


60 


2N503I 

AH 

s 

N 

200 


15 

IO 

20 

1 nA 


25 

300 

1 





3500 

4M MHZ 

2.5 

1.3 

5 

72 


2 N5050 

AP 

s 

N 

40W 

200 


120 

2A 



35 

105 

500 

25 




IO 


250 


66 


2 N5067 

AP 

s 

N 

87.5W 

200 

40 

40 

5 A 

1 mA 

40 

20 

80 

1 A 

20 




4 




3 


2N5070 

AHP 

s 

N 

70 W 


65 

30 

3.3A 

10 mA 


IO 

100 

3 A 





100 


85 


60 


2N5086 

A 

s 

P 

310 

135 

50 

50 

50 

IO nA 

IO 

150 

500 

0 . 1 

150 




120 

.KH2 

4 


92 


2 N5088 

A 

s 

N 

310 

135 

35 

30 

50 

50 n A 

20 

300 

900 

0 . 1 

350 




175 

IOKHZ 

3 



92 


2 N5090 

AHP 

s 

N 


200 

55 

30 

400 



IO 

200 

50 





500 


3.5 


60 


2N5I08 

AHP 

s 

N 

3.5W 


55 

55 

400 










1200 


1.3 


39 


2N5I55 

SP 

G 

P 


! IO 

140 

120 

I5A 

200 

2 

25 

100 

8A 





100 




3 


2N5I60 

AHP 

s 

P 

5 W 


60 

40 

400 

1 

28 

IO 


50 





900 




39 


2N5I6I 

AHP 

s 

P 

20W 


60 

40 

1 . 5A 

100 

28 

IO 


250 





500 


IO 


60 


2N5I79 

AH 

s 

N 

200 


20 

12 

50 

0.02 

15 

25 

250 

3 

25 




2000 

zoowu 

4.5 


3 

72 


2N5I90 

AP 

s 

N 

40W 

150 

40 

40 

4 A 

100 

40 

25 

100 

1. 5A 





2 




C77-I 


2N5I93 

AP 

s 

P 

40W 

150 

40 

40 

4 A 

100 

40 

25 

100 

1 . 5A 





2 




C77-I 


2N5208 

AH 

s 

P 

310 


30 

25 

50 

IO nA 

IO 

20 

120 

2 





1200 

100 6KZ 

3 


IO 

92 


2N5209 

A 

s 

N 

310 


50 

50 

50 

IO nA 

IO 

100 

300 

0 . 1 

150 




80 

1 KHZ 

3 



92 


2N52I9 

A 

s 

N 

310 


20 

15 

100 

0.1 

IO 

35 

500 

2 

35 




150 




92 


2N5220 

A 

s 

N 

310 


15 

15 

500 

0 . 1 

IO 

30 

600 

50 

30 




100 




92 


2N522I 

A 

s 

P 

310 


15 

15 

500 

0. 1 

IO 

30 

600 

50 

30 




100 




92 


2N5222 

A 

s 

N 

310 


20 

15 

50 

0. I 

IO 

20 

1500 

4 

20 




450 




92 


2N5223 

A 

s 

N 

310 


25 

20 

100 

0 . 1 

IO 

50 

800 

2 

50 




150 




92 


2N5224 

SH 

s 

N 

310 


25 

12 


0.5 

15 

40 

400 

IO 





250 




92 


2N5225 

A 

s 

N 

310 


25 

25 

500 

0.3 

15 

30 

600 

50 

30 




50 




92 


2N5226 

A 

s 

P 

310 


25 

25 

500 

0.3 

15 

30 

600 

50 

30 




50 




92 


2N5227 

A 

s 

P 

310 


30 

30 

50 

0.1 

IO 

50 

700 

2 

50 




100 




92 


2N5228 

SH 

s 

P 

310 


5 

5 

50 



30 


IO 





300 




92 


2N5229 

se 

s 

P 

2 W 


15 

IO 

50 

1 nA 


50 


IO O/i A 

2 








46 


2N5301 

AP 

s 

N 

200W 

200 

40 

40 

30 A 

1 mA 

40 

15 

60 

I5A 

40 




2 




3 


2N5324 

SP 

G 

P 

56W 

NO 

250 

150 

IOA 



20 

60 

5 A 





2 




3 


2 N 5332 

SH 

s 

P 

360 


20 

12 

100 

lOn A 


20 

80 

1 





600 




46 


2N5334 

SP 

s 

N 

6 W 

200 

60 

60 

3 A 

5 

60 

30 

150 

1 A 





40 


75 


39 


2N5336 

SP 

s 

N 

6 W 

200 

80 

80 

5 A 

IO 

80 

30 

120 

2 A 





30 


250 


39 


2 N 5344 

SP 

s 

P 

40W 

200 

250 

250 

1 A 

100 

250 

25 

100 

500 





60 


200 


66 


2N5346 

SP 

s 

N 

60 W 

200 

80 

80 

7 A 

IO 

80 

30 

120 

2A 





30 


250 


59 


2N5357 

SP 

s 

P 

30W 

200 

300 

300 

3 A 



25 

100 

500 





50 


60 


37 


2N5400 

A 

s 

P 

310 


130 

120 

600 

0.1 

100 

40 

180 

IO 

30 




400 

IOKHZ 

e 

6 


92 


2 N 5427 

SP 

s 

N 

35W 

200 

80 

80 

7 A 

IO 

80 

30 

120 

2 A 





30 


250 


66 


2N5435 

SP 

G 

P 

I20W 

1 IO 

80 

60 

60 A 

200 

2 

20 

60 

25 A 





0.35 




3 


2N5477 

SP 

s 

N 

60 W 

200 

80 

80 

7 A 

IO 

80 

30 

120 

2A 





30 


250 


59 


2N5550 

A 

s 

N 

310 


160 

140 

600 

0.1 

100 

60 

250 

IO 

50 




300 

IOKHZ 

10 

6 


92 


2 N 5581 

SH 

s 

N 

2 W 


75 

40 


0.01 

60 

40 

120 

150 

30 

1 K 

5 

3 

250 



150 

46 


2N5583 

SH 

s 

N 

5 W 


30 

30 

500 

50 n A 

20 

25 

100 

100 





1300 



8 

39 


2 N 5629 

AP 

s 

N 

200W 

200 

100 

100 

I6A 

1 mA 

100 

25 

100 

8A 

15 




1 


500 


3 


2N5632 

AP 

s 

N 

I50W 

200 

100 

100 

IOA 

1 mA 

100 

25 

100 

5 A 

15 




1 


300 


3 



54 










































































































































TYPE 

TOSHIBA 

NEC 

HITACHI 

MITSUBISHI 

MATSUSHITA 

FUJITSU 

SONY 

SANYO 

NOTE 

2N49I0 





2SD3I7 





2N49I3 


2SD322 








2N49I8 


2SB 250A 



2SBI27A 

2SB42 


2SB216 


2N492I 





2SD3I7 





2N4924 

2 SC 1382 






2SC 1124 

2SC 614 


2 N4926 

2SC996 


2SC 685A 




2SC 1127 



2N4928 










2N4937 










2 N4957 

2SA56I 

2SA7I 1 

2SA530H 







2N4974 










2N50I6 










2N503I 

2SCI193 

2SCI270 




2SCI460 




2N5050 

2SD 119 




2SD 12 

2 S D 175 


2SD67 


2N5067 


2SD 151 

2SD 125 A 



2SD 53 




2N5070 


2SC 1037 








2 N5086 

2SA502 

2SA675 


2SA668 






2N5088 

2SC734 




2SC538A 

2SC964 




2N5090 










2N5I08 




2 SC 1323 

2 SC 731 

2 SC 1068 




2 N5155 










2N5I60 










2N5I6I 










2N5I79 


2 SC 1424 








2N5I90 








2SD3I5 


2N5I93 







2SB5I8 

2SB 509 


2N5208 

2SA56I 

2SA 711 




2 SA 559 




2N5209 

2SC734 




2SC538A 



2SCI2I0 


2N52I9 

2SC734 




2SC538A 

2 SC 964 


2SCI2I0 


2N5220 

2SC498 



2SCI209 

2SC 1383 





2N522I 


2SA 643 



2SA7I9 





2N5222 

2SC734 




2SC538A 

2SC 964 


2SC 1210 


2N5223 

2 SC 734 




2SC538A 

2 SC 964 


2SCI2I0 


2N5224 

2SC735 



2SCI209 

2SC538A 



2 SC 933 


2N5225 

2SC498 



2 SC 1209 

2SCI383 





2N5226 


2SA643 



2SA7I9 





2N5227 

2 SA 561 

2SA 711 




2SA 558 




2N5228 

2 SA 561 

2SA 71 1 




2SA 558 




2N5229 










2N530I 










2N5324 








2SB49I 


2N5332 


2SA7I0 

2SA742H 



2SA558 




2 N 5334 


2SDI55 

2 SC 1060 


2SD226B 

2SD 148 

2SD28 



2 N 5336 


2SD283 








2N5344 










2 N 5346 

2SD37I 

2SD 188 





2SD338 



2N5357 








2SB4I2 


2N5400 


2SA 712 








2N5427 

2SD 119 




2SD 189 A 





2N5435 










2N5477 

2 SD 37 1 

2SD 188 





2SD338 



2N5550 

2SC 510 









2N558I 










2 N5583 


2 SC 1333 




2SCI355 




2 N 5629 










2N5632 







2SD340 




55 





























































































MOTOROLA 


TYPE 

USE 

3F 

o 

MAXIMUM RATINGS 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS 


NOTE 

PC 

25S 

(mW> 

Ti 

(Ti) 

VCB 

(V) 

Ve» 

(V) 

le 

(mA) 

leso 

hre 

Me 

Itie 

(a) 

hre hoe 

(Xiofl (mO 

fi 

• fOB 

*#foo 

(MHz) 

NF 

(dB) 

Cob 

(Pf) 

Co* ito 

(ps) 

TO- 

(mA) 

Vc*(V 

min 

max 

||c(idA) 


2 N 5655 

AP 

s 

N 

20 W 

150 

275 

250 

500 

IO 

275 

30 

250 

[ 100 

20 




IO 


25 


C77-0x 


2 N 5679 

AP 

s 

p 

I0W 

200 

100 

100 

1 A 

1 

100 

40 

150 

250 

40 




30 


50 


5 


2N568I 

AP 

s 

N 

I0W 

200 

100 

100 

IA 

1 

100 

40 

150 

250 

40 




30 


50 


- 5 


2 N 5683 

AP 

s 

P 

300 W 

200 

60 

60 

50 A 

2 mÀ 

60 

15 

60 

25A 

15 




2 


2000 


3 


2 N 5685 

AP 

s 

N 

300W 

200 

60 

60 

50 A 

2 mA 

60 

15 

60 

25 A 

15 




2 


1200 


3 


2N569? 

AP 

G 

P 

I25W 

110 

50 

30 

40A 

200 

2 

20 

65 

25A 





0.2 




3 


2N5763 

SP 

S 

P 

400 


65 

60 

600 

(OnA 

50 

70 


IO 





200 


8 


18 


2 N 5793 

SH 

S 

N 

500 


75 

40 

600 

lOnA 

50 

40 

120 

150 





250 




C 654 

DUAL N.N 

, 2N5795 

SH 

s 

P 

500 


60 

60 

600 

20 nA 

50 

40 

120 

150 





200 


8 


C 654 

DUAL P.P 

2N5829 

AH 

s 

P 

200 

125 

30 

30 

30 

0. 

20 

20 

150 

2 

20 




1600 

450 MHZ 

2.3 


8 

72 


2 N 5835 

SH 

s 

N 

200 

125 

5 

IO 

15 

0.01 

7.5 

25 


IO 





2.5G 



5 

46 


2N584I 

SH 

s 

N 

350 


20 

IO 

100 

0.02 

IO 

25 

200 

25 





2.6G 



18 

72 


2N584.3 

AM 

s 

P 

300 


50 

40 

50 

0.01 

50 

50 

150 

0 . 1 

200 

6 K 

IO 

40 

200 

IKHZ 

6 



C 654 
-04 

DUAL P.P 

2N5845 

SH 

s 

N 

500 


50 

40 

600 

0.5 

40 

25 

150 

500 





200 


9 


92 


2N585I 

S 

s 

N 

500 


30 

15 

100 

1 

15 

40 


IO 





850 

200 5HZ 
2.5 


IO 

72 


2N5864 

S 

s 

P 

I.25W 


90 

70 

1 ,5A 

0.5 

45 

50 

500 

150 

50 

200 

5 

IO 

50 




39 


2N5865 

S 

s 

P 

I.25W 

7 W 

70 

50 

1 A 

0.2 

35 

40 

200 

150 





100 




39 


2N5867 

AP 

s 

P 

87.5W 

200 

60 

60 

3 A 

100 

60 

20 

100 

1,5A 

20 




4 


200 


3 


2N587I 

AP 

s 

P 

I00W 

200 

60 

60 

5 A 

250 

60 

20 

100 

2.5A 

20 




4 


300 


3 


2N5875 

AP 

s 

P 

I50W 

200 

60 

60 

8 A 

500 

60 

20 

100 

4 A 

20 




4 


500 


3 


2N5879 

AP 

s 

P 

I60W 

200 

60 

60 

12 A 

500 

60 

20 

100 

6 A 

20 




4 


600 


3 


2N5883 

AP 

s 

P 

200 W 

200 

60 

60 

20 A 

1 mA 

60 

20 

100 

IOA 

20 




4 


800 


3 


2N5943 

A 

s 

N 

3.5W 


40 

30 

400 

100 

15 

25 

300 

50 

25 




1350 

200 6WZ 
3.4 


5.5 

39 


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































_ 






56 














































































































































































































TYPE 

TOSHIBA 

NEC 

HITACHI 

MITSUBISHI 

MATSUSHITA 

FUJITSU 

SONY 

SANYO 

NOTE 

2 N 5655 





2SDI98 

2SD 159 




2N5679 



2SA566H 

2SA698 






2N568I 







2SC 1124 

2SC6I4. 


2 N 5683 










2 N 5685 










2 N 5692 










2N5763 

2 SA 503 

2SA57I 





2SA 706 



2N5793 










2N5795 










2N5829 










2 N 5835 

2SC 1193 

2SCI270 




2SCI460 




2N584I 






2SC 1459 




2N5843 










2N5845 

2SC 109 A 

2 SC 97 A 




2SC 1150 




2N585I 

2SC 1166 

2 SC 1330 


2SCI2I0 






2N5864 







2SA762 



2N5865 





2SA752 


2SA762 



2N5867 







2SB 518 



2N587I 







2SB5I9 



2N5875 







2SB 520 



2N5879 










2N5883 










2N5943 










































































































































































































































































































































57 






































































































































































itesi 


RCA 






MAXIMUM RATINGS 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS 

OUTLINE 

TO. 


TYPE 

USE 

i 

=i 

Pc 

25*0 

(mW) 

Tj 

VcB 

Veto 

le 

leso 

hre 

Me 

hie 

hre 

hoe 

Ir 

*lae 

NF 

Cob 

Coxrbb' 

NOTE 



s 

Q. 

CO 

(V) 

(V) 

(mA) 

(^A) 

Vcs(V) 

mia 

max. 

lc(mA) 


(a) 

(X10) 

(tf> 

**fob 

(MHz) 

(dB) 

(pF) 

(ps) 


2NI76 

AH 

G 

P 

I0W 






65 











3 


2N2I7 

A 

G 

P 

160 


35 





50 











1 


2N274 

AH 

G 

P 

120 


40 















44 


2N30I 

AP 

G 

P 

30W 


60 




50 

165 











2N30IA 

AP 

G 

P 

30W 


80 




50 

165 











2N35! 

AP 

G 

P 

I0W 


40 





65 











3 


2N376 

AP 

G 

P 

low 


40 





78 











3 


2N404 

S 

G 

P 

150 


25 





20 







4 




5 


2N4I4 

AH 

G 

P 

150 


30 












8 




5 


2N697 

S 

S 

N 

2W 

175 

60 

40 

500 

0.01 

30 

40 

120 

150 





100 


20 


5 


2N699 

S 

S 

N 

2W 

175 

120 

80 


2 

25 

40 

120 

150 

45 






20 


5 


2N7I8A 

AH 

S 

N 

1,8W 


75 





40 

120 










18 


2N720 

AH 

S 

N 

1.8W 


120 





40 

120 










18 


2NI066 

AH 

G 

P 

120 


40 
















33 


2NI183 

SP 

G 

P 

IW 


45 





20 











8 


2NII83A 

SP 

G 

P 

IW 


60 





20 











8 


2NII83B 

SP 

G 

P 

IW 


80 





20 











8 


2NI184 

SP 

G 

P 

IW 


45 





40 











8 


2NII84A 

SP 

G 

P 

IW 


60 





40 











8 


2NII84B 

SP 

G 

P 

IW 


80 





40 











8 


2NI224 

SH 

G 

P 

120 


40 
















33 


2NI225 

AH 

G 

P 

120 


40 
















33 


2NI226 

AH 

G 

P 

120 


60 
















33 


2NI285 

AH 

G 

P 

120 


40 





30 

100 










33 


2NI395 

AH 

G 

P 

120 


40 
















33 


2NI396 

AH 

G 

P 

120 


40 
















33 


2NI397 

AH 

G 

P 

120 


40 
















33 


2NI479 

SP 

S 

N 

5W 

200 

60 

40 

I.5A 

10 

30 

20 

60 

200 







150 


5 


2NI480 

SP 

S 

N 

5W 

200 

100 

55 

1.5A 

10 

30 

20 


200 







150 


5 


2NI48I 

SP 

S 

N 

5W 

200 

60 

40 

I.5A 

10 

30 

35 

100 

200 







150 


5 


2NI482 

SP 

S 

N 

5W 

200 

100 

55 

I.5A 

10 

30 

35 

100 

200 







150 


5 


2NI483 

SP 

S 

N 

25W 

200 

60 

40 

3A 

15 

30 

20 

60 

750 







175 


8 


2NI484 

SP 

S 

N 

25W 

200 

100 

55 

3A 

15 

30 

20 

60 

750 







175 


8 


2NI485 

SP 

s 

N 

25W 

200 

60 

40 

3A 

15 

30 

35 

100 

750 







175 


8 


2NI486 

SP 

s 

N 

25W 

200 

100 

55 

3A 

15 

30 

35 

100 

750 







175 


8 


2NI487 

SP 

s 

N 

75W 

200 

60 

40 

6A 

25 

30 

15 

45 

1.5A 







200 


3 


2NI488 

SP 

s 

N 

75W 

200 

100 

55 

6A 

25 

30 

15 

45 

I.5A 







200 


3 


2NI489 

SP 

s 

N 

75W 

200 

60 

40 

6A 

25 

30 

25 

75 

1,5A 







200 


3 


2NI490 

SP 

s 

N 

75W 

200 

100 

55 

6A 

25 

30 

25 

75 

I.5A 







200 


3 


2NI6I3 

S 

s 

N 

3W 

200 

75 

50 

IA 

0.01 

60 

20 


0.1 

100 





1 KHZ 

1J 

25 


5 


2NI683 

SH 

G 

P 

150 


13 





85 







50 




5 


2NI700 

S 

s 

N 

5W 

200 

60 

40 

IA 

75 

30 

20 

80 

100 









5 


2NI70I 

S 

s 

N 

25W 

200 

60 

40 

2.5A 

100 

30 

20 

80 

300 









8 


2NI702 

S 

s 

N 

75W 

200 

60 

40 

5A 

200 

30 

1 15 

60 

800 









3 


2NI7II 

S 

s 

N 

3W 

200 

75 

50 

IA 

0.01 

60 

35 


10 






8 

25 


5 


2NI893 

AH 

s 

N 

3W 

200 

120 

80 

500 

0.01 

90 

40 

120 

150 









5 


2NI905 

AP 

G 

P 

30W 


100 





50 

150 






2 




3 


2NI906 

AP 

G 

P 

30 W 


130 





75 

250 






3 




3 


2N20I5 

A 

S 

N 

I50W 

200 

100 

50 

I0A 

50 

30 

15 

50 

5A 









36 


2N20I6 

A 

S 

N 

I50W 

200 

130 

65 

I0A 

50 

30 

15 

50 

5A 









36 


2N2I02 

SH 

S 

N 

5W 

1ÓÒ 

120 

80 

IA 

0.002 

60 

20 


0.1 

125 





1 HHZ 

6 

15 


5 


2N2I47 

AP 

G 

P 

12.5W 


75 





100 

300 






3 




3 


2N2I48 

AP 

G 

P 

12.5W 


60 





60 







2 




3 


2N2270 

A 

S 

N 

5W 

200 

60 

60 

IA 

0.1 

60 

50 

200 

150 






IK HZ 

E 

15 


5 


2N2338 

AP 

S 

N 

I50W 

200 

60 

40 

7.5 A 

200 

30 

15 

60 

3A 









36 



60 





















































































































TYPE 

TOSHIBA 

NEC 

HITACHI 

MITSUBISHI 

MATSUSHITA 

FUJITSU 

SONY 

SANYO 

NOTE 

2NI76 










2N2I7 










2N274 










2N30Ì 










2N30IA 










2N35I 










2N376 i 









2N404 









2N4I4 










2N697 


2SCI266 








2N699 


2SCI266 








2N7I8A 










2N720 










2NI066 










2NI183 










2NII83A 










2NI1838 










2NI 184 










2NII84A 










2NI 1848 










2NI224 










2NI225 










2NI226 










2N.I285 










2NI395 










2NI396 










2NI397 










2NI479 

2SD525 


2SDI20 

2SD36I 


_ 




2NI480 

2SD524 


2SDI2I 







2NI48I 

2SD525 


2SDI20 

2SD361 






2NI482 

2SD524 


2SDI2I 







2N1483 


2SD335 








2NI484 


2SD335 








2NI485 


2SD335 








2NI486 


2SD335 








2NI487 


2SD2I7 





2SD338 



2NI488 


2SD2I7 





2SD338 



2NI489 


2SD2I7 





2SD338 



2NI490 


2SD2I7 





2SD338 



2NI613 



2SDI2I 







2NI683 










2NI700 

2SD234 



2SD36I 



2SD292 



2NI70I 

2SC789 

2SD335 








2NI702 

2SDI11 






2SD338 



2NI711 



2SDI2I 







2NI893 



2SDI2I 







2NI905 










2NI906 










2N20J5 

2SDI13 





2SDI97A 


(2SD208Sff*x) 


2N20I6 

2SDI13 





2SDI97A 


(2SD208Sr*jy 


2N2I02 


2SDI52 




2SDI58 




2N2I47 










2N2I48 










2N2270 

2SD234 



2SD36I 



2SD292 

2SD325 


2N2338 

2SDII3 









61 































































































RCA 


MAXIMUM RATINGS 


ELECTRICAL CHARACTERISTICS 


TYPE 

USE 

1 

2 

1 1 

Pc 

25°C 

(mW) 

T) 

CO 

VC8 

(V) 

Veto 

(V) 

le 

(mA) 

Ics 


hre 

hfe 

hie 

(a) 

hre 

0<\5) 

hoe 

U5) 

ft 

**fab 

(MHz) 

NF 

(<JB) 

Cob 

<DF) 

Coxrbb 

(ps) 

OUTLINE 

TO. 

NOTE 

Ua) 

VesW) 

min. 

max. 

Hc(mA) 

2IN2405 

A 

s 

N 

5W 1200 

120 

90 

IA 

0.01 

90 

60 

200 

150 






1 *HiT 

6 



5 


2N2869 

A P 

G 

P 

30W 


60 





50 

165 






0.2 




3 


2N2870 

AP 

G 

p 

30W 


I» 





50 

165 






0.2 




3 


2N2895 

S 

S 

N 

1,8W 

200 

120 

65 

IA 

0.002 

60 

40 

120 

150 






8 

15 


18 


2N2896 

s 

s 

N 

1 ,8W 

200 

140 

90 

IA 

0.01 

90 

60 

200! f50 







15 


18 


2IN2897 

s 

S 

N 

1,8W 

200 

60 

45 

IA 

0.05 

60 

50 

200 

150 







15 


18 


2N3053 

SH 

s 

N 

5W 

200 

60 


700 

0.25 

30 

50 

250 

150 









5 


2N3054 

AP 

s 

N 

25W 

200 

90 

55 

4A 

500 

30 

25 

100 

500 





0.8 




66 


2N3055 

AP 

s 

N 

115W 

200 

100 

60 

I5A 



20 

70 

4A 





0.8 




3 


2N3263 

SP 

s 

(N 

20W 


150 

90 

25A 

4 mA 

80 

25 

75 

I5A 





20 


500 


63 


2N3264 

SP 

s 

N 

30W 


120 

60 

25A 

10mA 

60 

20 

80 

I5A 





20 


500 


63 


2N3265 

SP 

s 

IN 

24W 


150 

90 

25A 

4mA 

80 

25 

75 

15 A 





20 


500 


63 


2N3266 

SP 

s 

N 

28W 


120 

60 

25A 

10mA 

60 

20 

80 

I5A 





20 


500 


63 


2N3439 

AH 

s 

IN 

I0W 

200 

450 

350 

IA 



40 

160 

20 







10 


5 


2N3440 

AH 

s 

N 

I0W 

200 

300 

250 

IA 



40 

160 

20 







10 


5 


2N344I 

AP 

s 

N 

25W 

200 

160 

140 

3A 



25 

100 

50 





0.8 




66 


2N3442 

AP 

s 

N 

1 I7W 

200 

160 

140 

IOA 

1 mA 

140 

20 

70 

3A 









3 


2N3583 

AHP S 

N 

2.5W 

200 

250 

175 

IA 



40 


100 









66 


2N3584 

SP 

s 

N 

2.5W 

200 

375 

250 

2A 



25 

100 

IA 









66 


2N3585 

SP 

s 

N 

2.5W 

200 

500 

300 

2A 



25 

IOQ 

IA 









66 


2N3730 

AP 

G 

P 

I0W 


200 





10 

200 










3 


2N373I 

AP 

G 

P 

5W 


320 





15 











3 


2N3732 

AP 

G 

P 

3W 


100 





35 

500 










3 


2N377I 

AP 

S 

N 

I50W 

200 

50 

40 

30A 

2mA 

50 

15 

60 

I5A 









3 


2N3772 

AP 

S 

N 

I50W 

200 

100 

60 

20A 

5mA 

100 

15 

60 

IOA 









3 


2N3773 

AP 

S 

N 

I50W 

200 

160 

140 

I6A 

2mA 

140 

15 

60 

8A 









3 


2N3878 

AHP 

S 

N 

35 W 

200 

120 

50 

7A 

5mA 

40 

50 

.200 

500 

6 






175 


66 


2N3879 

SP 

S 

N 

35 W 

200 

120 

90 

7A 

5mA 

40 

20 

80 

4A 

6 






175 


66 


2N4036 

S 

s 

P 

7W 

200 

90 

65 

1A 

roo 

90 

20 

.200 

.150 









5 


2N4037 

S 

s 

P 

7W 

200 

60 

40 

IA 

0.25 

60 

50 

250 

150 









5 


2N4063 

AP 

s 

N 

I0W 

200 

450 

350 

IA 



40 

160 

20 







10 


5 


2N4064 

AP 

s 

N 

IOW 

200 

300 

250 

IA 



40 

160 

20 





■ 


10 


5 


2N4240 

Up 

s 

N 

2.5W 

200 

500 

300 

2A 



30 

150 

750 









66 


2N43I4 

AP 

s 

P 

7W 

200 

90 

65 

IA 

0.25 

30 

50 

250 

150 









5 


2IN4346 

AP 

s 

P 

5W 


320 
















3 


2N4347 

AP 

s 

N 

IOOW 

200 

140 

120 

5A 



15 

60 

2A 









3 


2N4348 

AP 

S 

IN 

I20W 

200 

140 

120 

IOA 



15 

60 

5A 









3 


2N5034 

AP 

s 

N 

83W 

150 

55 

40 

6A 



20 

80 

4A 









2I9AA 


2N5035 

AP 

s 

IN 

83W 

150 

55 

40 

6A 



20 

80 

4A 









2I9AB 


2N5036 

AP 

s 

IN 

83W 

150 

70 

50 

8A 



20 

80 

5A 









2I9AA 


2N5037 

AP 

s 

IN 

83W 

150 

70 

50 

8A 



20 

80 

5A 









219/^8 


2N5038 

SP 

s 

N 

I40W 

200 

150 

90 

20A 



50 

200 

2 A 





60 


300 


3 


2N5039 

SP 

s 

N 

I40W 

200 

120 

75 

20A 



30 

150 

2 A 





60 


300 


3 


2IN5I89 

SH 

s 

N 

5W 


60 

35 

IA 

0.5 

30 

30 


100 

2.5 






15 


39 


2N5202 

SP 

s 1 

N 

35W 

200 

120 


4A 

5mA 

40 

10 

100 

4A 

6 






175 


66 


2N5239 

AP 

s 

N 

IOOW 

200 

300 

22 5 

5A 



20 

80 

2A 

20 






150 


3 


2N5240 

AP 

s 

IN 

IOOW 

200 

375 

300 

5A 



20 

80 

2A 

20 






150 


3 


2N5262 

SH 

s 

N 

5W 

200 

75 

50 

2A 

10 

60 

35 


100 







9 


39 


2N5293 

AP 

s 

N 

36 W 

150 

80 

70 

4A 



30 

120 

500 





0.8 



66 


2N5294 

AP 

s 

N 

36W 

150 

80 

70 

4A 



30 

120 

500 





0.8 




66 


2N5295 

AP 

s 

N 

36W 

150 

60 

40 

4A 



30 

120 

IA 





0.8 




66 


2N5296 

AP 

s 

N 

36W 

150 

60 

40 

4A 



30 

120 

IA 





0.8 




66 


2N5297 

AP 

s 

N 

36W 

150 

80 

60 

4A 



20 

80 

1 .5A 





0.8 




66 


2N5298 

AP 

s 

N 

36W 150 

80 

60 | 4A 



20 

80 

1.5A 





0.8 




66 


2N5320 

SP 

s 

N 

IOW 1 

too 

751 2A 

0.5 

80 

30 

130 






50 




5 



62 






































































































































































































TYPE 

TOSHIBA 

NEC 

HITACHI 

MITSUBISHI 

MATSUSHITA 

FUJITSU 

SONY 

SANYO 

NOTE 

2N2405 


2SDI52 


2SD358 


2SDI58 




2N2869 










2N2870 










2N2895 



2SDI2I 







2N2896 



2SDI2I 







2N2897 



2SDI2I 



2SDI49 




2N3053 

2SDI3I 



2SD36I 



2SD292 



2N3054 


2SD297 








2N3055 



2SD34I 




2SD340 



2N3263 










2N3264 










2N3265 










2N3266 










2N3439 


2SCI101 



2SDI99 





2N3440 


2SCI 101 



2SDI98 





2N344I 


2SD283 





2SD56 



2N3442 


2SD286 








2N3583 





2SOI98 

2SDI59 

2SC867 



2N3584 

2SC643 


2SC937 



2SDI59 




2N3585 

2SC643 


2SC937 







2N3730 










2N373I 










2N3732 










2N377I 






2SD249 




2N3772 






2SD250 




2N3773 






2SD250 

2SD262 



2N3878 


2SD323 








2N3879 


2SD323 








2N4036 




2SB526 






2N4037 




2SB526 






2N4063 


2SCI101 



2SDI99 





2N4064 


2SCI101 



2SDI98 





2N4240 

2SC643 


2SC937 







2N43I4 




2SB526 






2N4346 ; 










2N4347 

2SDI10 

2SD2I8 





2SD340 



2N4348 







2SD340 



2N5034 





2SD334 

2SDI57 




2N5035 





2SD334 

2SDI57 




2N5036 

2SDI10 

2SD2I8 





2SD339 



2N5037 

2SDI10 

2SD218 





2SD339 



2N5038 






2SCI30I 




2N5039 

2SDI13 

2SDI32 








2N5I89 

2SD234 



2SD36I 



2SD292 



2N5202 

2SDI10 

2SD2I8 




2SDI77 




2N5239 


| 





2SD262 



2N5240 







2SD262 



2N5262 


2SDI43 

2SDI2I 


2SD226B 


2SD292 



2N5293 

2SDI10 

2SD2I8 




2SDI75 

2SD88A-2 ■ 



2N5294 

2SDI10 

2SD2I8 




2SDI75 

2SD88A-2 



2N5295 

2SDI10 

2SD2I8 




2SDI75 

2SD88A 2 



2N5296 

2SDI10 

2SD2I8 




2SDI7 5 

2SD88A-2 



2N5297 

2SDI10 

2SD2I8 




2SDI75 

2SD88A-2 



2N5298 

2SDI10 

2SD2I8 




2SDI7 5 

2SD88A 2 



2N5320 


2SD285 









63 































































































































RCA 




. 


MAXIMUM RATINGS 

ELECTRICAL CHARACTERICS 

OUTLINE 

TO 


TYPE 

USE 



Pc 

Tj 

VC8 

Veto 

le 

1(20 

Hfe 

We 

hie 

hre 

hoe 

(i 

*foe 

NF 

Cob 

Coxrbb' 

NOTE 



X 

o 

Q- 

(mW) 

Cc) 

(V) 

(V) 

(mA) 

(juA) 

VaKV) 

min. 

max 

IC(mA) 


(a) 

(X10) 


(MHz) 

(<B) 

(pF) 

(ps) 


2N532I 

SP 

S 

N 

I0W 


75 

50 

2A 

5 

60 

40 

250 






50 




5 


2N5322 

SP 

S 

p 

I0W 


100 

75 

2A 

0.5 

80 

30 

130 






50 




5 


2N5323 

SP 

s 

p 

I0W 


75 

50 

2A 

5 

60 

40 

250 






50 




5 


2N54I5 

AH 

s 

p 

I0W 

200 

200 

200 

IA 

50 

150 

30 

150 

50 

25 






15 


' 5 


2N54IG 

AH 

s 

p 

I0W 

200 

350 

300 

IA 

50 

250 

30 

120 

50 

25 






15 


5 


2N5490 

AP 

s 

N 

50W 

150 

60 

40 

7A 



20 

100 

2A 





0.8 




66 


2N549I 

AP 

s 

N 

50W 

150 

60 

40 

7A 



20 

100 

2A 





0.8 




66 


2N5492 

AP 

s 

N 

50 W 

150 

75 

55 

7A 



20 

100 

2.5A 





0.8 




66 


2N5493 

AP 

s 

N 

50W 

150 

75 

55 

7A 



20 

100 

2.5A 





0.8 




66 


2N5494 

AP 

s 

N 

50 W 

150 

60 

40 

7A 



20 

100 

3A 





0.8 




66 


2N5495 

AP 

s 

N 

50W 

150 

60 

40 

7A 



20 

100 

3A 





0.8 




66 


2N5496 

AP 

s 

N 

50W 

150 

90 

70 

7A 



20 

100 

3.5A 





0.8 




66 


2N5497 

AP 

s 

N 

50W 

150 

90 

70 

7A 



20 

100 

3.5A 





0.8 




66 


2N5575 

AP 

s 

N 

300W 

175 

70 

50 

80A 



10 

40 

60A 





2 




3 


2N5576 

AP 

s 

N 

300W 

175 

70 

50 

80A 



10 

40 

60A 





2 




3 


2N5577 



N 

300W 

175 

70 

50 

80A 



10 

40 

60A 





2 




3 


2N5578 

AP 

s 

N 

300W 

175 

90 

70 

60A 



10 

40 

40A 





2 




3 


2N5579 

AP 


N 

300W 

175 

90 

70 

60A 



10 

40 

40A 





2 




3 


2N5580 



N 

300W 

175 

90 

70 

60A 



10 

40 

40A 





2 




3 


2N5671 

SHP 

s 

N 

I40W 

200 

120 

90 

30A 

10mA 

80 

20 

100 

I5A 





50 


900 


3 


2N5672 

SHP 

s 

N 

I40W 

200 

150 

120 

30 A 

10mA 

80 

20 

mo 

I5A 





50 


900 


3 


2N578I 

AP 

s 

P 

I0W 

200 

80 

65 

3.5AI 



20 

100 

IA 

25 








5 


2N5782 

AP 

s 

P 

I0W 

200 

65 

50 

3.5A 



20 

mo 

1 ,2A 

25 








5 


2N5783 

AP 

s 

P 

I0W 

200 

45 

40 

3.5A 



20 

100 

I.6A 

25 








5 


2N5784 

AP 

s 

N 

IOW 

200 

80 

65 

3.5A 



20 

100 

IA 

25 








5 


2N5785 

AP 

s 

N 

IOW 

200 

65 

50 

3.5A 



20 

100 

1-2A 

25 








5 


2N5786 

AP 

s 

N 

IOW 

200 

45 

40 

3.5A 



20 

100 

1.6A 

25 








5 


2N5804 

SP 

s 

N 

1 IOW 

200 

300 

225 

5A 



10 

too 

5A 

3 








3 


2N5805 

SP 

s 

N 

1 IOW 

200 

375 

300 

5A 



10 

100 

5A 

3 








3 


2N5838 

SP 

s 

N 

I00W 

200 

275 

250 

3A 



8 

40 

3A 









3 


2N5839 

SP 

s 

N 

I00W 

200 

300 

275 

3A 



10 

50 

2A 









3 


2N5840 

SP 

s 

N 

I00W 

200 

375 

350 

3A 



10 

50 

2A 









3 


2N5954 

SP 

s 

P 

40W 

200 

85 

80 

6A 



20 

100 

3A 





5 




66 


2N5955 

SP 

s 

P 

40W 

200 

70 

60 

6A 



20 

100 

2.5A 





5 




66 


2N5956 

SP 


P 

40W 

200 

50 

40 

6A 



20 

100 

2A 





5 




66 


2N6032 

SP 

s 

N 

I40W 

200 

120 

90 

50A 

10mA 

80 

10 

50 

50A 





50 


800 


3 


2N6033 

SP 

s 

N 

I40W 

200 

150 

120 

40A 

10mA 

80 

10 

50 

40A 





50 


800 


3 


2N6055 

SP 

s 

N 

mow 

200 

60 

60 

8A 



100 

I8K 

4A 









3 

DARUNGTON 

2N6056 

SP 

s 

N 

mow 

200 

80 

80 

8A 



100 

I8K 

4A 









3 

DARLINGTON 

2N6077 

SHP 

s 

N 

45W 

200 

300 

275 

7A 



12 

70 

1 ,2A 









66 


2N6078 

SHP 

s 

N 

45W 

200 

275 

250 

7A 



12 

70 

1 .2A 









66 


2N6079 

SHP 

s 

N 

45W 

200 

375 

350 

7A 



12 

50 

1 ,2A 









66 


2N6098 

AP 

s 

N 

75W 

150 

70 

60 

IOA 



20 

80 

4A 

15 








220AA 


2N6099 

AP 

s 

N 

75W 

150 

70 

60 

IOA 



20 

80 

4A 

15 








220AB 


2N6I00 

AP 

s 

N 

75W 

150 

80 

70 

IOA 



20 

80 

5A 

15 








220AA 


2N6I0I 

AP 

s 

N 

75W 

150 

80 

70 

IOA 



20 

80 

5A 

15 








220AB 


2N6I02 

AP 

s 

N 

75W 

150 

45 

40 

I6A 



15 

60 

8A 

15 








220AA 


2N6I03 

AP 

s 

N 

75W 

150 

45 

40 

I6A 



15 

60 

8A 

15 








220AB 


2N6I06 

AP 

s 

P 

40W 

150 

80 

70 

7A 



30 

150 

2A 

20 




10 




220AA 


2N6I07 

AP 

s 

P 

40W 

150 

80 

70 

7A 



30 

150 

2A 

20 




10 




220AB 


2N6I08 

AP 

s 

P 

40W 

150 

60 

50 

7A 



30 

150 

2.5A 

20 




10 




220AA 


2N6I09 

AP 

s 

P 

40W 

150' 

60 

50 

7A 



30 

150 

2.5A 

20 




10 




220AB 


2N6II0 

AP 

s 

P 

40W 

150 

40 

30 

7A 



30 

150 

3A 

20 




10 




220AA 


2N6I M 

AP 

s 

P 

40W 

150 

40 

30 

7A 



30 

150 

3A 

20 




10 




220AB 


2N6I75 

SHP 

s 

N 

20W 

135 

300 

250 

IA 

50 

240 

30 

190 

20 

25 








5'P 



64 




































































































































TYPE 

TOSHIBA 

NEC 

HITACHI 

MITSUBISHI 

MATSUSHITA 

FUJITSU 

SONY 

SANYO 

NOTE 

2N532I 


2SD285 








2N5322 

2SB502 




2SBI28 





2N5323 

2SB502 




2SBI28 





2N54I5 

2SA739 







2SB49I- 


2N5416 

2SA739 







2SB49I 


2N5490 

2SC793 

2SD2I7 





2SD3I6 



2N549I 

2SC793 

2SD2I7 





2SD3I6 



2N5492 

2SG793 

2SD2I7 





2SD3I6 



2N5493 

2SC793 

2SD2I7 





2SD3I6 



2N5 94 

2SC793 

2SD2I7 • 





2SD3I6 



2N5495 


2SD2I7 





2SD338 



2N5496 


2SD2I7 





2SD338 



2N5497 


2SD2I7 





2SD338 



2N5575 










2N5576 










2N5577 










2N5578 










2N5579 










2N5580 










2N567I 

2SCI435 





2SCI30I 




2N5672 

2SCI435 





2SCI30I 




2N5781 

2SB503 




2SBI28 





2N5782 

2SB503 




2SBI28 





2N5783 

2SB503 




2SBI28 





2N5784 

2SD37I 

2SDI55 





2SD290 



2N5785 

2SD37I 

2SDI55 





2SD290 



2N5786 

2SD37I 

2SDI55 





2SD290 



2N5804 







2SD262 



2N5805 







2SCI348 



2N5838 







2SD262 



2N5839 







2SD262 



2N5840 







2SCI348 



2N5954 

2SB53I 






2SB5I8 



2N5955 

2SB53I 






2SB5I8 



2N5956 

2SB53I 






2SB5I8 



2N6032 










2N6033 


2SDI79 








2N6055 










2N6056 










2N6077 







2SD262 



2N6078 







2SD262 



2N6079 







2SD262 



2N6098 






2SD30I 




2N6099 






2SD30I 




2N6I00 






2SD30I 




2N6IQI 






2SD30I 




2N6I02 

2SGI080 






2SD340 



2N6I03 

2SCI080 






2SD340 



2N6I06 

2SA657 

2SA648 








2N6I07 

2SA657 

2SA648 








2N6I08 

2SA657 

2SA648 








2N6I09 

2SA657 

2SA648 








2N6II0 

2SA657 

2SA648 








2N6111 

2SA657 

2SA648 








2N6I75 





2SDI98 

2SDI 9 





65 
























































































RCA 


II 

MATERIAL 

3 

MAXIMUM RATINGS 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS 


NOTE 

TYPE 

USE 

Pc 

25*C 

(mW) 

Tj 

(°c) 

Vcs 

(V) 

Veto 

(V) 

le 

(mA) 

leso 

tlFE 

hfe 

hie 

(ft) 

hre 

(XÌO) 

hoe 

(j«3) 

It 

*foe 

**fd> 

(MHz) 

NE 

CdB) 

Cob 

(pF) 

Coxrbtf 

(ps) 

OUTLINE 

TO. 

tut) 

VarfV 

min. 

max. 

lc(mA] 


2N6176 

SHP 

S 

N 

20W 

135 

350 

300 

IA 

50 

280 

30 

150 

20 

25 








5*P 


2N6I77 

SHP 

s 

N 

20W 

135 

450 

350 

IA 

20 

360 

30 

150 

50 

25 








5-P 


2N6I78 

SHP 

s 

N 

25W 

150 

100 

75 

2A 

0.5 

80 

30 

130 

500 





50 




5-P 


2N6I79 

SHP 

s 

N 

25W 

150 

75 

50 

2A 

0.5 

60 

40 

250 

500 





50 




5-P 


2N6I80 

SHP 

s 

P 

25W 

150 

100 

75 

2A 

0.5 

80 

30 

130 

500 





50 




5-P 


2N6I8I 

SHP 

s 

P 

25W 

150 

75 

50 

2A 

0.5 

60 

40 

250 

500 





50 




5-P 


2N6211 

AP 

s 

P 

35W 

200 

275 

225 

2A 



10 

100 

IA 









66 


2N62I2 

AP 

s 

P 

35W 

200 

350 

300 

2A 



10 

100 

IA 









66 


2N62I3 

AP 

s 

P 

35 W 

200 

400 

350 

2A 



10 

100 

IA 









66 


2N62I4 

AP 

s 

P 

20W 

200 

450 

400 

2A 



10 

100 

IA 









66 


2N6246 

AP 

s 

P 

I25W 

200 

70 

60 

I5A 



20 

100 

7A 





6 




3 


2N6247 

AP 

s 

P 

I25W 

200 

90 

80 

I5A 



20 

100 

6A 





6 




3 


2N6248 

AP 

s 

P 

I25W 

200 

110 

100 

I5A 



20 

100 

5A 





6 




3 


2N6249 

SP 

s 

N 

I75W 

200 

300 

200 

I0A 



10 

50 

IOA 









3 


2N6250 

SP 

s 

N 

I75W 

200 

375 

275 

IOA 



8 

50 

IOA 









3 


2N625I 

SP 

s 

N 

I75W 

200 

450 

350 

IOA 



6 

50 

IOA 









3 


2N6253 

AP 

s 

N 

II5W 

200 

55 

45 

I5A 



20 

70 

3A 









3 


2N6254 

AP 

s 

N 

I50W 

200 

100 

80 

I5A 



20 

70 

5A 









3 


2N6257 

AP 

s 

N 

I50W 

200 

50 

40 

20A 

4mA 

50 

15 

75 

8A 









3 


2N6258 

AP 

s 

N 

250W 

200 

100 

80 

30A 

ImA 

100 

20 

60 

I5A 









3 


2N6259 

AP 

s 

N 

250W 

200 

170 

150 

I6A 



15 

60 

8A 









3 


2N6260 

AP 

s 

N 

29 W 

200 

50 

40 

3A 



20 

100 

1 . 5A 









66 


2N626I 

AP 

s 

N 

50W 

200 

90 

85 

4A 



25 

100 

i -5A 









66 


2N6262 

AP 

s 

N 

1 150W 

200 

170 

150 

IOA 



20 

70 

3A 









3 


2N6263 

AP 

s 

N 

20W 

200 

140 

120 

3A 



20 

100 

500 





0.8 




66 


2N6264 

AP 

s 

N 

50W 

200 

170 

150 

3A 



20 

60 

IA 





0.8 




66 


2N6288 

SP 

s 

N 

40W 

150 

40 

30 

7A 



30 

150 

3A 









220AB 


2N6289 

SP 

s 

N 

40W 

150 

40 

30 

7A 



30 

150 

3A 









220AA 


2N6290 

SP 

s 

N 

40W 

150 

60 

50 

I7A 



30 

150 

2.5A 









220AB 


2N6291 

SP 

s 

N 

40W 

150 

60 

50 

7A 



30 

150 

2.5A 









220AA 


2N6292 

SP 

s 

N 

40W 

150 

80 

70 

7A 



30 

150 

2A 









220AB 


2N6293 

SP 

s 

N 

40W 

150 

80 

70 

7A 



30 

150 

2A 









220AA 


2N6354 

SHP 

s 

N 

I40W 

200 

150 

120 

IOA 

5mA 

150 

20 

150 

5A 









3 


2N637I 

AP 

s 

N 

117W 

200 

50 

40 

7A 



15 

60 

8A 

10 




0.8 




3 


2N6372 

SP 

s 

N 

40W 

200 

90 

80 

6A 



20 

100 

2A 





4 




66 


2N6373 

SP 

s 

N 

40W 

200 

70 

60 

6A 



20 

100 

2.5A 





4 




66 


2N6374 

SP 

s 

N 

40W 

200 

50 

40 

6A 



20 

100 

3A 





4 




66 


2N6383 

AP 

s 

N 

IOOW 

200 

40 

40 

IOA 



IOK 

20 K 

5A 

IK 








3 

DARLINGTON 

2N6384 

AP 

s 

N 

IOOW 

200 

60 

60 

IOA 



IOK 

20 K 

5A 

IK 








3 

DARLINGTON 

2N6385 

AP 

s 

N 

IOOW 

200 

80 

80 

IOA 



IOK 

20K 

5A 

IK 








3 

DARLINGTON 

2N6386 

AP 

s 

N 

40W 

150 

40 

40 

8A 



IOK 

20 K 

3A 

IK 






200 


220AB 

DARLINGTON 

2N6387 

AP 

s 

N 

40W 

150 

60 

60 

IOA 


IOK 

20K 

5A 

IK 






200 


220AB 

DARLINGTON 

2N6388 

AP 

s 

ISI 

40W 

150 

80 

80 

IOA 



IOK 

20K 

5A 

IK 






200 


220AB 

DARLINGTON 













































































— 





















































































































. 




























































































66 




































































































































TYPE 

TOSHIBA 

NEC 

HITACHI 

MITSUBISHI 

MATSUSHITA 

FUJITSU 

SONY 

SANYO ' 

NOTE 

2N6176 





2SD198 

2SDI59 




2N6I77 







2SDI7I 



2N6I78 

2SCI079 


2SCI055 


2SC840 





2N6I79 

2SCI079 


2SCI055 


2SC840 





2N6180 

2SA740 

2SA6I6 








2N618I 

2SA740 

2SA6I6 








2N62I1 








2SB49I 


2N62I2 

2SA739 









2N62I3 

2SA739 









2N62I4 

2SA739 









2N6246 

2SA680 









2N6247 

2SA679 









2N6248 

2SA679 









2N6249 

2SCI434 









2N6250 

2SCI434 









2N625! 

2SCI434 









2N6253 

2SD113 

2SDI5I 




2SD250 

2SD340 



2N6254 

2SDI13 

2SDI5I 




2SD250 

2SD340 



2N6257 

2SDI13 





2SD249 




2N6258 

2SDI13 

2SDI79 








2N6259 


2SDI79 








2N6260 








2SD3I3 


2N626I 






2SDI75 




2N6262 







2SD262 



2N6263 



2SDI26 


2SD32I 





2N6264 



2SDI26 


2SD32I 





2N6288 


2SD322 








2N6289 


2SD322 








2N6290 


2SD322 








2N6291 


2SD322 








2N6292 


2SD322 








2N6293 


2SD322 








2N6354 







2SD262 



2N637 1 

2SDI19 





2SD249 




2N6372 


2SD2I8 





2SD88 



2N6373 


2SD2I8 





2SD88 



2N6374 


2SD2I8 





2SD88 



2N6383 










2N6384 










2N6385 










2N6386 










2N6387 










2N6388 



































































































































67 






















































































































RCA 






MAXIMUM RATINGS 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS 



TYPE 

USE 



Pc 

25*C 

(rnW) 

TÌ 

VC8 

Veto 

le 

lem 

hrt 

hie 

hie 

hre 

hoe 

fT 

*fae 

NF 

Coh 

oxrbb' 

TO. 

NOTE 



£ 

o 

rc) 

(V) 

(V) 

(mA) 

(//A) 

VcslV) 

min. 

max. 

c(mA) 


(Q) 

XI» 

(pS) 

**fab 

(MHz) 

(dB.i 

(pF) 

(ps) 


29 

SHP 

s 

N 

30 W 

150 

40 

40 

3A 



15 

75 

IA 

20 








220AB 


29A 

SHP 

s 

N 

30W 

150 

60 

60 

3A 



15 

75 

IA 

20 








220AB 


29B 

SHP 

s 

N 

30W 

150 

80 

80 

3A 



15 

75 

IA 

20 








220AB 


29C 

SHP 

s 

N 

30 W 

150 

100 

100 

3A 



15 

75 

IA 

20 








220AB 


30 

SHP 

s 

P 

30W 

150 

40 

40 

3A 



15 

75 

IA 

20 








220AB 


30A 

SHP 

s 

P 

30W 

150 

60 

60 

3A 



15 

75 

IA 

20 








220AB 


30B 

SHP 

s 

P 

30W 

150 

80 

80 

3A 



15 

75 

IA 

20 








220AB 


30C 

SHP 

s 

P 

30W 

150 

100 

100 

3A 



15 

75 

IA 

20 








2 20 AB 


31 

SHP 

s 

N 

40W 

150 

40 

40 

5A 



10 

50 

3A 

20 








220AB 


31A 

SHP 

s 

N 

40W 

150 

60 

60 

5A 



10 

50 

3A 

20 








220AB 


3IB 

SHP 

s 

N 

40W 

150 

80 

80 

5A 



10 

50 

3A 

20 








220AB 


3IC 

SHP 

s 

N 

40W 

150 

100 

100 

5A 



10 

50 

3A 

20 








220AB 


32 

SHP 

s 

P 

40W 

150 

40 

40 

5A 



10 

50 

3A 

20 








220AB 


32A 

SHP 

s 

P 

40W 

150 

60 

60 

5A 



10 

50 

3A 

20 








220AB 


32B 

SHP 

s 

P 

40W 

150 

80 

80 

5A 



10 

50 

3A 

20 








220AB 


32C 

SHP 

s 

P 

40W 

150 

100 

100 

5A 



10 

50 

3A 

20 








220AB 

41 

SHP 

s 

N 

65W 

150 

40 

40 

7A 



15 

75 

3A 

20 








220AB 


41A 

SHP 

s 

N 

65W 

150 

60 

60 

7A 



15 

75 

3A 

20 








220AB 


41B 

SHP 

s 

N 

65 W 

150 

80 

80 

7A 



15 

75 

3A 

20 








220AB 


4IC 

SHP 

s 

N 

65W 

150 

100 

100 

7A 



15 

75 

3A 

20 








220AB 


42 

SHP 

s 

P 

65W 

150 

40 

40 

7A 



15 

75 

3A 

20 








220AB 


42A 

SHP 

s 

P 

65W 

150 

60 

60 

7A 



15 

75 

3A 

20 








220AB 


42B 

SHP 

s 

P 

65W 

150 

80 

80 

7A 



15 

75 

3A 

20 








220AB 


42C 

SHP 

s 

P 

65W 

150 

100 

100 

7A 



15 

75 

3A 

20 








220AB 


101 

AP 

s 

P 

75W 

150 

40 

40 

7A 

100 

40 

25 

150 

2A 









220AB 


102 

AP 

s 

P 

75W 

150 

60 

60 

7A 

100 

60 

25 

150 

2A 









220AB 


103 

AP 

s 

P 

75W 

150 

60 

60 

7A 

100 

60 

30 

150 

IA 









220AB 


104 

AP 

s 

P 

75W 

150 

80 

80 

7A 

100 

80 

30 

150 

IA 









220AB 


105 

AP 

s 

P 

65W 

150 

50 

50 

7A 

100 

50 

25 

100 

2A 









220AB 


201 

AP 

s 

N 

75W 

150 

40 

40 

7A 

100 

40 

25 

150 

2A 









220AB 


202 

AP 

s 

N 

75W 

150 

60 

60 

7A 

100 

60 

25 

150 

2A 









220AB 


203 

AP 

s 

N 

75 W 

150 

60 

60 

7A 

100 

60 

30 

150 

IA 









220AB 


204 

AP 

s 

N 

75W 

150 

80 

80 

7A 

100 

80 

30 

150 

IA 








220AB 


205 

AP 

s 

N 

65W 

150 

50 

50 

7A 

100 

50 

25 

100 

2A 









220AB 


370 

AP 

s 

P 

40W 

150 

30 

30 

5A 

100 

30 

25 


IA 









220AB 


371 

AP 

s 

P 

40W 

150 

40 

40 

5A 

100 

40 

40 


IA 









220AB 


410 

AP 

s 

N 

I25W 

200 

200 

200 

7A 



30 

90 

IA 





4 




3 


41 1 

AP 

s 

N 

I25W 

200 

300 

300 

7A 



30 

90 

IA 





2.5 




3 


413 

AP 

s 

N 

I25W 

200 

400 

325 

7A 



20 

80 

500 





4 




3 


423 

AP 

s 

N 

I25W 

200 

400 

325 

7A 



30 

90 

IA 





4 




3 


431 

AP 

s 

N 

I25W 

200 

400 

325 

7A 



15 

35 

2.5A 





4 




3 


520 

AP 

s 

N 

40W 

150 

30 

30 

5A 

100 

30 

25 


IA 









220AB 


521 

1 AP 

s 

N 

40W 

150 

40 

40 

5A 

100 

40 

40 


IA 









220AB 


1000 

AP 

s 

N 

90W 


60 

60 

8A 



750 


4A 









3 

DARLINGTON 

1001 

AP 

s 

N 

90W 


80 

80 

8A 



750 


4A 









3 

DARLINGTON 

40022 


G 

P 

12.5W 


32 





38 







0.3 




3 


40050 


G 

P 

12.5W 


40 





50 







0.5 




3 


40051 


G 

P 

12.5W 


50 





50 







0.5 




3 


40084 

SH 

s 

N 

I.8W 

200 

60 

■40 

IA 

0.25 

30 

50 

250 

150 

5 





1 KHZ 

8 

15 


18 


40250 

AP 

s 

N 

29 W 

200 

50 

50 

4A 

ImA 

30 

25 

100 

I.5A 









66 


40250V1 

AP 

s 

N 

5.8W 

200 

50 

50 

4A 

1 mA 

30 

25 

100 

1.5A 









66 


40251 

AP 

s 

N 

1 I7W 

200 

50 

50 

I5A 

2mA 

,40 

15 

60 

8A 









3 


40254 


G 

P 

12.5W 


32 





30 







0.3 




1 


40309 

SP 

s 

N 

5W 

200 

18 


700 

0.25 

15 

70 

350 

50 





IUU 




5 


40310 

SP 

s 

N 

29W 

200 

35 


4A 

10 

15 

20 

120 

IA 





0.7E 




66 



68 




















































































































































































































TYPE 

TOSHIBA 

NEC 

HITACHI 

MITSUBISHI 

MATSUSHITA 

FUJITSU 

-1- 

SONY SANYO 

NOTE 

29 

2SD235 




2SD226 


2SD29I 



29A 

2SD234 




2SD226A 


2SD292 



29B 

2SDI02 

2SD2I8 




2SDI48 

2SD292 



29C 

2SDI02 

2SD2I8 




2SDI48 




30 





2SB5I3 



2SB507 


30A 





2SB5I3 



2SB507 


30 B 

2SA739 









30C 

2SA739 









31 

2SDI07 






2SD88-I 



31A 

2SDI07 






2SD88-I 



3IB 

2SDI07 






2SD88-I 



3IC 

2SDI11 

2SD2I8 




2SDI77 

2SD88A-1 



32 

2SA657 

2SA648 








32A 

2SA657 

2SA648 








32B 

2SA657 

2SA648 








32C 

2SA657 

2SA648 








41 

2SDI19 

2SD2I8 

2SDI25A 



2SDI16 

2SD88A-I 



41A 

2SDI19 

2SD2I8 

2SDI25A 



2SDII6 

2SD88A-S 



41B 

2 SDÌ 19 

2SD2I8 

2SDI25A 



2SDII6 

2SD88A-I 



41C 

2SDI19 

2SD2I8 

2SDI25A 



2SDI 16 

2SD88A-I 



42 

2SA663 

2SÀ648 




— 




42A 

2SA663 

2SA648 








42 B 

2SA663 

2SA648 








42C 

2SA663 

2SA648 








101 

2SA663 

2SA648 








102 

2SA663 

2SA648 








103 

2SA663 

2SA648 








104 

2SA663 

2SA648 








105 










I 201 

2SDI19 

2SD2I8 

2SDI25A 



2SDI16 

2SD88A-I 



1 202 

2SDII9 

2SD2I8 

2SDI25A 



2SDI16 

2SD88A-I 



203 

2SDI19 

2SD2I8 

2SDI25A 



2SDI16 

2SD88A-I 



204 

2SDII9 ' 

2SD2I8 

2SDI25A 



2SDII6 

2SD88A-I 



205 

2SDI19 

2SD2I8 

2SDI25A 



2SDI16 

2SD88A-I 



370 

2SA658 

2SA627 








371 

2SA658 

2SA627 








4)0 






2SCI229 




41 1 






2SCI227 




413 






2SCI230 




423 






2SCI230 




431 






2SCI230 




520 

2SDI07 

2SDI88 

" 




2SD338 



521 


2SDI88 





2SD338 



1000 

| 1001 



















40022 










40050 










40051 










40084 



2SDI20 







40250 


2SDI55 



2SD226 



2S03I5 


40250V1 


2SDI55 



2SD226 



2SD3I5 


40251 

2SOII4 

2SOI5I 

2SD341 



2SD250 

2SD340 



40254 










40309 



2SCI162 

2SCI0I4 

2SCI226 





40310 


2SDI55 



2SD226 


2SD3I5 



69 
































































































































RCA 


TYPE 

USE 

MATERIAL 1 

3 

3 

MAXIMUM RATINGS 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS 

OUTLINE 

TO. 

NOTE 

Pc 

25‘C 

(mW) 

Tj 

(‘0 

Vcs 

(V) 

Veto 

(V) 

le 

(mA) 

leso 

hft 

hfe 

hie 

(P-) 

hre 

(Xli) 

hoe 

0/8) 

*fae 
♦ ♦fab 
(MHz) 

NF 

(dB) 

Cob 

(pF) 

Coxrbb' 

(ps) 


VesfV) 

min. 

max. 

lc(mA) 

40311 

SP 

S 

N 

5W 

200 

30 


700 

0.25 

15 

70 

350 

50 





100 




5 


40312 

SP 

s 

N 

29W 

200 

60 


4A 

10 

15 

20 

120 

IA 





0.75 




66 


40313 

SP 

s 

N 

35W 

200 

300 


2A 



40 

250 

100 









66 


40314 

SP 

s 

N 

5W 

200 

40 


700 

0.25 

15 

70 

350 

50 





100 




5 


40315 

SP 

s 

N 

5W 

200 

35 


700 

0.25 

15 

70 

350 

50 





100 




5 


40316 

SP 

s 

N 

29 W 

200 

40 


4A 

10 

15 

20 

120 

IA 





0.75 




66 


40317 

SP 

s 

N 

5W 

200 

40 


700 

0.25 

15 

40 

200 

10 









5 


40318 

SP 

s 

N 

35W 

200 

300 


2A 



50 


500 









66 


40319 

SP 

S 

P 

5W 

200 

40 


700 

0.25 

15 

35 

200 

50 





too 




5 


40320 

SP 

s 

N 

5W 

200 

40 


700 

0.25 

15 

40 

200 

10 









5 


40321 

SP 

s 

N 

5W 

200 

300 


IA 



25 

200 

20 









5 


40322 

SP 

s 

N 

35W 

200 

300 


2A 



75 


500 









66 


40323 

SP 

s 

N 

5W 

200 

10 


700 

0.25 

15 

70 

350 

50 





100 




5 


40324 

SP 

s 

N 

29W 

200 

35 


4A 

10 

15 

20 

120 

IA 





0.75 




66 


40325 

SP 

s 

N 

117W 

200 

35 


I5A 

5mA 

30 

12 

60 

8A 









3 


40326 

SP 

s 

N 

5W 

200 

40 


700 

0.25 

15 

40 

200 

10 









5 


40327 

SP 

s 

N 

5W 

200 

300 


IA 



40 

250 

20 









5 


40328 

SP 

s 

N 

35W 

200 

300 


2A 



40 


20 









66 


40346 

SP 

s 

N 

I0W 

200 

175 


IA 



25 


10 









5 


40346 V1 

SP 

s 

N 

IOW 

200 

175 


IA 



25 


10 









5 


40346V2 

SP 

s 

N 

4W 

200 

175 


IA 



25 


10 









5 


40347 

AP 

s 

N 

8.75W 

200 

60 

40 

1.5A 



25 

100 

450 









5 


40347V1 

AP 

s 

N 

4.4W 

200 

60 

40 

1.5A 



25 

100 

450 









5 


40347V2 

AP 

s 

N 

1 1 ,7W 

200 

60 

40 

1.5A 



25 

100 

450 









5 


40348 

AP 

s 

N 

8.75W 

200 

90 

65 

1.5A 



30 

125 

300 









5 


40348V1 

AP 

s 

N 

4.4W 

200 

90 

65 

1. 5A 



30 

125 

300 









5 


40348V2 

AP 

s 

N 

1 f.7W 

200 

90 

65 

1.5A 



30 

125 

300 









5 


40349 

AP 

s 

N 

8.75W 

200 

160 

140 

1.5A 



30 

125 

150 









5 


40349V1 

AP 

s 

N 

4.4 W 

200 

160 

140 

1,5A 



30 

125 

150 









5 


40349V2 

AP 

s 

N 

1 1 .7W 

200 

160 

140 

1. 5A 



30 

125 

150 









5 


40360 

SP 

s 

N 

5W 

200 

70 


poo 



40 

200 

10 





100 




5 


40361 

SP 

s 

N 

5W 

200 

70 


700 



70 

350 

50 





100 




5 


40362 

SP 

s 

P 

5W 

200 

70 


700 



35 

200 

50 





100 




5 


40363 

SP 

s 

N 

115W 

200 

70 


I5A 



20 

70 

4A 





0.7 




3 


40364 

SP 

s 

N 

35W 

200 

60 


7A 



35 

175 

500 





15 




66 


40366 



N 

5W 

200 

120 

65 

IA 

2nA 

60 

40 

120 

150 









5 


40367 



N 

5W 

200 

100 

55 

1.5A 

4 

30 

35 

100 

200 









5 


40368 



N 

25W 

200 

100 

55 

3A 

9 

30 

35 

too 

750 









8 


40369 



N 

75W 

200 

100 

55 

^A 

10 

30 

25 

. 75 

1.5A 









3 


40372 

AP 

s 

N 

25W 

200 

90 

55 

Ì4A 



25 

100 

500 









66 


40373 

AP 

s 

N 

25W 

200 

160 

140 

3A 



25 

100 

500 





0.8 




66 


40374 

AHP 

s 

N 

5.8W 

200 

250 

175 

2A 



40 


100 









66 


40375 

SP 

s 

N 

5.8W 

200 

120 

50 

7A 

5mA 

40 

50 

200 

500 

6 






175 


66 


40385 



N 

5W 

200 

450 

350 

IA 



40 

160 

20 









5 


40389 

SH 

s 

N 

3.5W 

200 

60 


700 

0.25 

30 

50 

250 

150 







15 


5 


40390 

AH 

s 

N 

3.5W 

200 

300 

250 

IA 



40 

160 

20 







10 


66 


4039 i 

AP 

s 

P 

3.5W 

200 

60 

40 

IA 

0.25 

30 

50 

250 

150 









5 


40392 

SH 

s 

N 

7W 

200 

60 


700 

0.25 

30 

50 

250 

150 







15 


5 


40394 

AP 

s 

P 

7W 

200 

60 

40 

IA 

0.25 

30 

50 

250 

150 









5 


40406 

SH 

s 

P 

IW 

200 

50 


700 



30 

200 

0.1 





100 




5 


40407 

SH 

s 

N 

IW 

200 

50 


700 

0.25 

10 

40 

200 

1 





100 


15 


5 


40408 

SH 

s 

N 

IW 

200 

90 


700 



40 

200 

10 





100 




5 


40409 

SH 

s 

N 

3W 

200 

90 


700' 



50 250 

150 





100 




5 


40410 

SH 

s 

P 

3W 

200 

90 


700 



50 250 

150 





100 




5 


40411 

SHP 

s 

N 

I50W 

200 

90 


30A 



35 | 100 

4A 





0.8 




3 



70 














































































































TYPE 

TOSHIBA 

NEC 

HITACHI 

MITSUBISHI 

MATSUSHITA 

FUJITSU 

SONY 

SANYO 

NOTE 

40311 

2SCII73 

2SC 204 

2SDI20 

2SCI0I4 

2SCI226 





40312 


2SDI55 



2SD226A 





40313 

2SCI433 





2SCI463 




40314 

2SCII73 

2SC204 

2SD120 

2SCI0I4 

2SCI226 





40315 

2SCI173 


2SDI20 

2SCI0I4 

2SCI226 





40316 


2SDI55 



2SD226A 





40317 

2SC1173 

2SC204 


2SCI0I4 

2SCI226 





40318 

2SCI433 





2SCI463 




40319 




2SA624 



2SA76I 



40320 

2SC1173 

2SC204 


2SCI0I4 

2SCI226 





40321 

2SC782 




2SDI98 

2SDI59 




40322 

2SCI433 





2SCI463 




40323 

2SCI173 

2SC204 


2SCI0I4 

2SCI226 





40324 


2SDI55 



2SD226A 





40325 


2SDI5I 

2SD34I 



2SD250 

2SD340 



40326 

2SCII73 

2SC204 


2SCI0I4 

2SCI226 





40327 





2SDI98 

2SDI59 




40328 

2SCJ433 





2 SC 1463 




40346 






2SD251 




40346V1 






2SD25I 




40346V2 






2SD25I 




40347 

2SD234 



2SD36I 



2SD292 



40347 V1 

2SD234 



2SD36I 



2SD292 



40347V2 

2SD234 



2SD36I 



2SD292 



40348 



2SDI2I 


2SD226B 

2SDI85 

2SD292 



40348V1 



2SDI2I 


2SD226B 

2SDI85 

2SD292 



40348V2 



2SDI2I 


2SD226B 

2SDI85 

2SD292 



40349 






2SD25I 




40349V1 






2SD25I 




40349V2 






2SD25I 




40360 

2SCI 173 

2SC204 


2SCII55 






40361 

2SCII73 

2SC204 


2SCII55 






40362 







2SA76I 



40363 


2SDI8I 

2SD34I 



2SD250 

2SD340 



40364 



2SCI055 







40366 

2SC7.82 


2SDI2I 



2SCI03I 




40367 

2SC782 


2SDI2I 



2SCI03I 




40368 

2SDI02 




2SD334 





40369 

2SD 111 




2SD334 





40372 

2SDI02 




2SD334 





40373 





2SD334 





40374 





2SDI98 





40375 










40385 

2SCI171 

2SCII0I 

2SCI 174 

2SCII53 






40389 


2SD79 

2SDI2I 

2SD356 


2SDI85 




40390 





2SDI98 

2SDI59 




40391 



2SB524 






40392 

2SD234 



2SD36I 



2SD292 



40394 




2SB524 






40406 ' 


2SA 607 



2SA752 





40407 

2SC5I2 

2SC95.9 

2SCI2I2A 


2SCI407 





40408 

2SCI38I 







2SC6I4 


40409 

2$C511 

2SCI266 


2SC448 


2SCI069 




40410 







2SA76I 



40411 

2SDII4 

2SDI32 

2SD34I 



2SD250 

2SD340 




71 



























































































RCA 






MAXIMUM RATINGS 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS 

— 

OUTUNE 

TO. 


TYPE 

USE 

| 

3 

Pc 

25*C 

(mW) 

Tj 

Vca 

Veto 

le 

leso 

hfi 

hfe 

hie 

hre 

hoe 

*loe 

NF 

Cob 

Coxrbb 

NOTE 



z 


ro 

(V) 

(V) 

(mA) 

(juA) 

Vffl(v) 

mia 

max. 

lc(mA) 


(G) 

(X10) 


**1ob 

(MHz) 

(dB) 

(pF) 

(ps) 


40412 

SP 

S 

N 

I0W 

200 

250 


IA 



40 


30 









5 


404I2VI 

SP 

S 

N 

4W 

200 

250 


IA 



40 


30 









5 


404I2V2 

SP 

s 

N 

low 

200 

250 


IA 



40 


30 









5 


40421 


G 

P 

12.5W 


75 





62 

175 






2 




3 


40439 


G 

P 

5W 


320 
















3 


40440 


G 

P 

5W 


200 
















3 


40462 


G 

P 

12.5W 


40 





50 







0.6 




3 


40484 


S 

N 

25W 


55 





50 











8 


40513 

AP 

S 

N 

83W 

150 

45 


6A 



25 

100 

3A 









219A3 


40514 

AP 

S 

N 

83W 

150 

45 


6A 



25 

100 

3A 









2I9AA 


40537 

SH 

S 

P 

5W 


55 


700 



50 

300 

50 





100 




5 


40538 

SH 

S 

P 

5W 


55 


700 



15 

90 

500 





100 




5 


40539 

AH 

S 

N 

5W 


55 


'TOO 



15 

90 

500 





100 




5 


40542 

AH 

S 

N 

83W 


50 


6A 



20 

70 

2.5A 





2.8 




3 


40543 

AH 

S 

N 

83W 


60 


8A 



20 

70 

3A 





2.8 




3 


40544 

AH 

S 

N 

7W 


50 


700 



35 

200 

50 





100 




5 


40546 


S 


8W 







50 







25 




66 


40594 

AP 

S 

N 

IOW 


95 


2A 



70 

350 

300 









5 


40595 

AP 

S 

P 

IOW 


95 


2A 



70 

350 

300 









5 


4061 1 

AP 

S 

N 

5W 


25 


700 

0.5 

15 

70 

500 

50 









5 


40612 

AP 

G 

P 

12.5W 


25 


5A 

3 

30 

30 

150 

IA 









3 


40613 

AP 

S 

N 

36W 


25 


4A 

2 

25 

30 

120 

IA 









66 


40616 

AP 

S 

N 

5W 


32 


700 

0.5 

15 

70 

100 

50 









5 


406)8 

AP 

S 

N 

36W 


30 


4A 

2 

30 

30 

120 

IA 









66 


40621 

AP 

S 

N 

36W 


32 


4A 

0.5 

30 

25 

100 

I.5A 









66 


40622 

AP 

S 

N 

36W 


40 


4A 



25 

100 

1,5A 









66 


40623 

AP 

G 

P 

12.5W 


45 


5A 

500 

30 

50 

170 

IA 









3 


40624 

AP 

S 

N 

50W 


45 


6A 



20 

100 

2.5A 









66 


40625 

AP 

S 

N 

3.5W 


45 


IA 

0.25 

60 

100 

300 

150 









5 


40626 

AP 

G 

P 

12.5W 


55 


5A 

500 

30 

50 

170 

IA 









3 


40627 

AP 

S 

N 

50W 


55 


6A 



20 

100 

2.5A 









66 


40628 

AP 

S 

N 

3.5W 


55 


IA 

0.25 

60 

100 

300 

150 









5 


40629 

AP 

S 

N 

36W 


35 


4A 



20 

70 

IA 









66 


40630 

AP 

S 

N 

36W 


40 


4A 



20 

70 

1.5A 









66 


40631 

AP 

S 

N 

36 W 


45 


4A 



20 

70 

2A 









66 


40632 

AP 

S 

N 

50W 


60 


6A 



20 

70 

3A 









66 


40633 

AP 

S 

N 

83W 


75 


8A 



20 

70 

4A 









3 


40634 

AP 

S 

P 

5W 


75 


700 



50 

250 

150 









5 


40635 

AP 

S 

N 

5W 


75 


700 



50 

250 

150 









5 


40636 

AP 

S 

N 

115W 


95 


I5A 



20 

70 

4A 









3 


40637 


S 

N 

IW 


30 












300 




52 


40850 

AP 

S 

N 

35W 


450 

300 

2A 



25 


750 









66 


40851 

AP 

S 

N 

45W 


450 

350 

7A 



12 


1.2A 









66 


40852 

AP 

s 

N 

IOOW 


450 

350 

7A 



12 


1.2A 









3 


40853 

AP 

s 

N 

IOOW 


450 

300 

I0A 



10 


5A 









3 


40854 

AP 

s 

N 

1 IOW 


450 

300 

I5A 



10 


IOA 









3 


40885 

SHP 

s 

N 

20W 

135 

300 

250 

IA 

50 

240 

30 

190 

20 

25 










40886 

SHP 

s 

N 

20W 

135 

350 

300 

IA 

50 

280 

30 

150 

20 

25 










40887 

SHP 

s 

N 

20W 

135 

450 

350 

IA 

20 

360 

30 

150 

50 

25 










40910 

AP 

s 

N 

29W 

200 

50 

40 

3A 



20 

100 

I.5A 









66 


40911 

AP 

s 

N 

50W 

200 

90 

85 

4A 



25 

100 

1,5A 









66 


40912 

AP 

s 

N 

20W 

200 

140 

120 

3A 



20 

100 

500 





0.8 




66 


40913 

AP 

s 

N 

50W 

200 

170 

150 

3A 



20 

.60 

IA 





0.8 




66 


45190 

AP 

s 

N 

40W 

150 

40 

40 

7A 

100 

40 

25 

Ipo 

1 . 5A 





2 




220AB 


45191 

AP 

s 

N 

40W 

150 

60 

60 

7A 

100 

60 

25 

100 

1 . 5A 





2 




220AB 





































































































































TYPE 

TOSHIBA 

NEC 

HITACHI 

MITSUBISHI 

MATSUSHITA 

FUJITSU 

SONY 

SANYO 

NOTE 

40412 





2SDI98 

2SDI59 




404I2VI 





2SDI98 

2SDI59 




404I2V2 

_ 




2SDI98 

2SDI59 




40421 










1 40439 










40440 










40462 










40484 










40513 

2SDI11 

2SD323 

2SDI25 



2SDI96 

2SD88 



40514 

2SDI11 

2SD323 

2SDI25 



2SDI96 

2SD88 



40537 

2SA597 



2SA645 



2SA76I 



40538 

2SA597 



2SA645 



2SA76I 



40539 

2SC547 

2SCI160 



2SCII55 





40542 

2SDIII 

2SD322 





2SD339 



40543 

2SDIII 

2SD322 





2SD339 



40544 


2SCI160 

2SC8I9 

2SCII55 


2SC798 




40546 










40594 


2SD285 





2SC756 



40595 

2SB502 









40611 


2SCI333 


2SCI355 






40612 



2SB337 


- 2SBI28 



2SB407 


40613 


2SDI88 



2SDI89 


2SD338 

2SD3I5 


40616 


2SCI160 


2SCI 155 






40618 


2SDI88 





2SD338 



40621 


2SDI88 





2SD338 



40622 


2SDI88 





2SD338 



40623 



2SB337 

2SBI38 

2SBI28 



' 2SB407 


40624 


2SDI88 





2SD338 



40625 


2SCI098 


2SCI0I4 






40626 



2SB337 


2SBI28 



2SB407 


40627 


2SDI88 


2SCI3I4 



2SD338 



40628 


2SCI098 


2SCI0I4 






40629 


2SDI88 


2SCI3I4 

2SCI89 


2SD338 



40630 


2SDI88 


2SCI3I4 

2SC189 


2SD338 



40631 


2SDI88 


2SCI3I4 

2SCI89 


2SD338 



40632 


2SDI88 



2SCI89 


2SD338 



40633 







2SD339 



40634 







2SA76I 



40635 


2SCII60 








40636 

2SDI11 

2SDI5I 




2SD250 

2SD340 



40637 










40850 

2SCI433 









40851 

2SCI433 









40852 

2SCI434 









40853 

2SCI434 









40854 

2SCI434 









40855 





2SDI98 





40886 

2SCI433 









40887 

2SCI433 









40910 • 


2SD335 








409! 1 







2SD338 



40912 

2SDI10 

2SD297 





2SD45 



40913 



2SDI26 


2SD321 


2SD45 



45990 


2SD322 





2SD3I6 



45191 


2SD322 





2SD3I6 
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RCA 


TYPE 

USE 

3! 

g 

X 


MAXIMUM RATINGS 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS 

OUTLINE 

TO. 

NOTE 

3 

o 

Q- 

Pc 

25'C 

(mW) 

Tj 

CO 

VCB 

(V) 

Veto 

(V) 

le 

(mA) 

leso 

hre 

Me 

hie 

(fi) 

hre 

(xio) 

hoe 

(AS) 

fT 

•foe 
• •fob 
(MHz) 

NF 

(dB) 

Co b 

<PF) 

Coxrbb 

(ps) 

(mA) 

Vcs(V) 

min. 

max 

le(mA) 

45192 

AP 

S 

N 

4DW 

150 

80 

80 

7A 

100 

80 

20 

80 

I.5A 





2 




220AB 


45193 

AP 

s 

P 

40W 

150 

40 

40 

7A 

100 

40 

25 

100 

1.5A 





2 




220AB 


45194 

AP 

s 

P 

40W 

150 

60 

60 

7A 

100 

60 

25 

100 

I.5A 





2 




220AB 


45195 

AP 

s 

P 

40W 

150 

80 

80 

7A 

100 

80 

20 

80 

1.5A 





2 




220AB 

















































































































































































































































FAMILY 
























i 

CH2I02 

SH 

s 

N 

5W 


60 

60 


10 

60 

50 


150 









CHIP 

2N2I02 

CH2270 

SH 

s 

N 

5W 


45 

45 


10 

60 

50 


150 









CHIP 

2N2I02 

CH2405 

SH 

s 

N 

5W 


90 

90 


10 

60 

50 


150 









CHIP 

2N2I02 

CH3053 

SH 

s 

N 

5W 


30 

30 


10 

60 

50 


150 









CHIP 

2N2I02 

CH3439 

AH 

s 

N 

I0W 


325 

325 

IA 

20 

200 

30 


20 









CHIP 

2N3439 

CH3440 

AH 

s 

N 

I0W 


250 

250 

IA 

50 

200 

30 


20 









CHIP 

2N3439 

CH4036 

S 

s 

P 

7W 


65 

65 


10 

60 

35 


150 









CHIP 

2N4036 

CH4037 

S 

s 

P 

7W 


40 

40 


10 

60 

35 


150 









CHIP 

2N4036 

GH5320 

SP 

s 

N 

I0W 


80 

80 


10 

60 

30 


250 









CHIP 

2N5320 

CH532I 

SP 

s 

N 

I0W 


55 

55 


10 

60 

30 


250 









CHIP 

2N5320 

CH5322 

SP 

s 

P 

I0W 


80 

80 


10 

60 

30 


250 









CHIP 

2N5323 

CH5323 

SP 

s 

P 

I0W 


55 

55 


10 

60 

30 


250 









CHIP 

2N5323 










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































. 
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TYPE 

TOSHIBA 

NEC 

HITACHI 

MITSUBISHI 

MATSUSHITA 

FUJITSU 

SONY 

SANYO 

NOTE 

45192 


2SD322 





2SD3I6 



45193 



2SB333 


2SB430 


2SB5I8 



45194 



2SB333 


2SB430 


2SB5I8 



45195 



2SB333 


2SB430 


2SB5I8 

















































































































CH2I02 


2SDI52 




2SDI59 




CH2270 


2SDI52 




2SDI59 




CH2405 


2SDI52 




2SDI59 




CH3053 


2SDI52 




2SDI59 




CH3439 





2SDI99 





CH3440. 





2SDI99 





CH4036 




2SB526 






GH4037 




2SB526 






CH5320 


2SD285 








CH532I 


2SD285 







' 

CH5.322 

2SB502 




2SBI28A 





CH5323 

2SB502 




2SBI28A 






























































































































































































































































































75 




























































































J 


GENERAL ELECTRIC 


GE 


TYPE 

USE 

I MATERIAL I 

o 

MAXIMUM RATINGS 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS 

OUTLINE 

TO- 

NOTE 

Pc 

25T 

(mW) 

Tj 

(T) 

VfS 

(V) 

Vcsd 

(V) 

,c 

(mA) 

leso 

lift 

hie 

hie 

(S2) 

hre 

(X10) 

hoe 

(*5) 

Ir 

*loe 

**lao 

(MHi) 

NF 

(«) 

Cob 

(pn 

Coxrt* 

(ps) 


Vc*{v) 

min. 

max. 

lc(mA) 

2N34 

A 

G 

p 

50 


25 


















2N34A 

A 

G 

p 

50 


25 

















2N36 

A 

G 

p 

50 

50 

20 


















2N37 

A 

G 

p 

50 

20 









30 










2N38 

A 

G 

p 

50 










15 










2N38A 

A 

G 

p 

50 

20 

20 











j 






2N4I 

A 

G 

p 

50 


25 


















2N43 

A 

G 

p 

240 

85 

45 

30 




34 


20 

30 




500 





GE 

2N43A 

A 

G 

p 

240 

85 

45 

30 




34 

65 

20 

30 




500 





GE 

2N44 

A 

G 

p 

240 

85 

45 

30 




18 

43 

20 





500 





GE 

2N44A 

A 

G 

p 

240 

85 

45 

30 




18 

43 

20 





500 





GE 

2N46 

A 

G 

p 

50 


25 


















2N47 

A 

G 

p 

50 


35 


















2N48 

A 

G 

p 

50 


35 


















2N49 

A 

G 

p 

50 


35 


















2N54 

A 

G 

p 

200 

60 

45 


















2N55 

A 

G 

p 

200 

60 

45 


















2N56 

A 

G 

p 

200 


60 

45 

















2N59 

A 

G 

p 

180 

85 

25 

25 

















2N59A 

A 

G 

p 

180 

85 

40 

40 

















2N60 

A 

G 

p 

180 

85 

25 

25 

















2N60A 

A 

G 

p 

180 

85 

40 

40 

















2N608 

A 

G 

p 

180 

85 

50 

50 

















2N60C 

A 

G 

p 

180 

85 

50 

60 

















2N6I 

A 

G 

p 

180 

85 

25 

25 

















2N6I A 

A 

G 

p 

180 

85 

40 

40 

















2N6I B 

A 

G 

p 

180 

85 

50 

50 

















2N6I C 

A 

G 

p 

180 

85 

60 

60 

















2N63 

A 

G 

p 

102 

85 

44 

44 

















2N64 

A 

G 

p 

102 

85 

30 

30 

















2N65 

A 

G 

p 


85 

24 

24 

















2N73 

SC 

G 

p 

200 



50 

















2N74 

S 

G 

p 

200 



50 

















2N75 

S 

G 

p 

200 



20 

















2N76 

A 

G 

p 

5 W 

60 

20 












500 






2N77 

A 

G 

p 

35 


25 


















2N79 

A 

G 

p 

35 


35 


















2N80 

A 

G 

p 

50 


,25 


















2N8I 

A 

G 

p 

50 

100 


20 







20 










2N82 

A 

G 

p 

35 

71 

20 





20 

60 

1 











2N96 

A 

G 

p 

50 


30 












500 






2NI04 

A 

G 

p 

1.50 

70 

30 


















2NI05 

A 

G 

p 

35 

50 

35 


















2NI06 

A G 

p 

102 

85 

6 


















2NI08 

A 

G 

p 

50 




















2N109 

A 

G 

p 

165 

71 

35 

25 




65 

1 15 

50 

50 










2NI22 

AP 

S 

N 

8.7 W 

150 

120 





3 


100 











2NI30 

A 

G 

P 

85 

85 

44 


















2NI30A 

A 

G 

P 

1.00 

85 

45 

40 






14 










2NI3I 

A 

G 

P 

85 

30 



















2NI3TA 

A 

G 

P 

100 

85 

45 

30 






27 










2NI32 

A 

G 

P 

85 

85 

24 


















2NI32A 

A 

G 

P 

100 

85 

35 

20 

















2NI33 

A 

G 

P 

85 

85 

30 

















2NI33A 

A 

G 

P 

100 

85 

35 

20 





i 












78 























































































































TYPE 

TOSHIBA 

NEC 

HITACHI 

MITSUBISHI 

MATSUSHITA 

FUJITSU 

SONY 

SANYO 

NOTE 

2N34 

2SB56 


2SB77 


2SBI72 





2N34A 

2SB54 


2SB75 


2SBI72 





2N36 










2N37 










2N38 










2N38A 










2N4I 








m 


2N43 

2SB4I5 

2 SB 224 


2SB458A 

2SBI78A. 



2SBI98 


2N43A 

2SB4I5 

2 SB 224 


2SB458A 

2SBI78A 



2SBI98 


2N44 

2SB4I5 

2SB224 

2SBI56A 

2SB458A 

2SB I78A 



2SBI98 


2N44A 

2SB55 

2SB224 

2SB75A 

2SB458A 

2SBI78A 



2SBI98 


2N46 










2N47 










2N48 










2N49 










2N54 










2N55 










2N56 




2SB454 






2N59 

2SB4I5 

2SB223 

2SB370A 


2SB324 





2N59A 

2SB4I5 

2SB224 

2SB370A 

2SB454 

2SB324 





2N60 

2SB4I5 

2SB223 

2SB370A 


2SB324 





2N60A 

2SB4I5 

2SB224 

2SB370A 


2SB324 





2N60B 










2N60C 










2N6I 

2SB4Ì5 

2SB223 



2SB324 





2N6I.A 

2SB4I5 

2SB223 



2SB324 





2N6IB 





2SBI77 





2N6IC 





2SBI77 





2N63 

2SB56 


2SB75A 


2SBI77 





2N64 

2SB56 


2SB75A 


2SBI77 





2N65 

2SB56 


2SB75A 


2SBI75 





2N73 




2SB454 






2N74 




2SB454 






2N75 










‘ 2N76 










2N77 

2SB54 


2SB75 


2SBI75 



2SBI85 


2N79 










2N80 










2N8I 










2N82 










2N96 










2NI04 

2SB55 


2SB75A 


2SBI75 



2 SB 185 


2NI05 

2SB55 


2SB75A 


2SBI75 



2SBI85 


2NI06 

2SB440 


2SB73 

2SBI34 



2SB382 



2NI08 










2NI09 

2SB56A 


2SB77 A 

2SBI35 

2SBI72 



2SBI85 


2NI22 


2SB24IA 








2NI30 

2SB56A 


2SB75A 


2SBI77 





2NI30A 

2SB56A 


2SB75A 


2SBI77 





2NI3I 

2SB56A 


2SB75A 


2SBI77 





2NI3IA 

2SB56A 


2SB75A 


2SBI77 





2NÌ32 

2SB54 


2SB75A 

2SB 135 

2SBI73 



2SBI85 


2NI32A 

2SB56A 


2SB75A 


2SBI77 





2NI33 

2SB56A 


2SB75A ' 

2SB 135 

2 SB 177 





2NI33A 

2SBÌ6A 


2SB75A 


2SBI77 
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GE 


TYPE 

USE 

i 

3 

MAXIMUM RATINGS 

- ELECTRICAL CHARACTERISTICS 

OUTLINE 

TO- 

NOTE 

Pc 

Z5t 

(mW) 

Ti 

m 

Vcs 

(V) 

Vca 

(«) 

Ic 

(mA) 

lose 

Hfe 

hi' 

hie 

(0 

hre 

(XIf 

hoe 

(#*0) 

ft 
*fue 
* *lao 
(MHz) 

NF 

CdB> 

Cob 

<PF) 

Coxitb 

(ps) 

(//A) 

Vcb(V) 

min. 

max. 

lc(mA) 

2NI38 

A 

G 

P 

50 

50 

24 


















2NI38A 

A 

G 

P 

150 

85 

45 

30 




10 


50 











2NI39 

A 

G 

P 

80 

70 

16 


















2NI40 

A 

G 

P 

80 

70 

16 


















2NI75 

AH 

G 

P 

50 

71 

10 


















2NI80 

A 

G 

P 

150 

75 

30 


















2NI8I 

A 

G 

P 

250 

75 

30 


















2NI85 

A 

G 

P 

150 

50 

20 


















2N206 

A 

G 

P 

75 


30 


















2N207 

A 

G 

P 

50 

65 

12 

12 







35 










2N207A 

A 

G 

P 

50 

65 

12 

12 







35 










2N207B 

A 

G 

P 

50 

65 

12 

12 







35 










2N2I7 

A 

G 

P 

150 

71 

35 

25 




65 

115 

50 











2N220 

A 

G 

P 

50 

71 

10 


















2N223 

A 

G 

P 

100 

65 


18 







39 










2N224 

A 

G 

P 

250 

75 

25 





60 

120 

100 











2N225 

A 

G 

P 

250 

75 

25 





60 

120 

100 











2N226 

A 

G 

P 

250 

75 

30 





35 

105 

100 











2N227 

A 

G 

P 

250 

75 

30 





35 

105 

100 











2N237 

A 

G 

P 

150 

55 

45 








0.98 




500 






2N238 

A 

G 

P 

50 

60 

20 


















2N265 

A 

G 

P 

75 

85 


25 











i .5 






2N270 

A 

G 

P 

150 

50 

25 


















2N272 

A 

G 

P 

150 

85 

30 

10 







60 










2N273 

A 

G 

P 

150 

85 

45 

25 




30 


50 











2 N 2.81 

A 

G 

P 

167 

75 

16 





120 







0.35 




- 


2N29I 

A 

G 

P 

180 

50 

15 








30 










2N3I9 

A 

G 

P 

225 

85 


20 
















GE 

2N320 

A 

G 

P 

225 

85 


20 
















GE 

2N32I 

A 

G 

P 

225 

85 


20 
















GE 

2N322 

A 

G 

P 

140 

60 

18 

18 




34 

65 

20 





l 





GE 

2N323 

A 

G 

P 

140 

60 

18 

18 




53 

125 

20 





1 .5 





GE 

2N324 

A 

G 

P 

140 

60 

18 

18 




72 

198 

20 





2 





GE 

2N33I 

A 

G 

P 

200 , 

71 

30 


















2N343A 

A 

S 

N 

1 W 

150 

60 

60 







0.966 










2N359 

A 

G 

P 

170 1 

85 

25 

18 




100 

300 

50 











2N360 

A 

G 

P 

170 

85 

32 

30 




50 

150 

50 











2N36I 

A 

G 

P 

170 

85 

32 

30 




25 

75 

50 











2N362 

A 

G 

P 

170 

85 

25 

18 







50 










2N363 

A 

G 

P 

170 

85 

32 

28 







25 










2N367 

S 

G 

P 

100 

75 

30 








9 




300 






2N3É8 

S 

G 

P 

100 

75 

75 

30 







19 




400 





2N369 

s 

G 

P 

100 

75 

30 








49 




500 






2N38! 

A 

G 

P 

200 

100 

50 

25 




35 

65 

20 

35 










2N382 

A 

G 

P 

200 

100 

50 

25 




60 

95 

20 

70 










2N383 

k 

G 

P 

200 

100 

50 

25 




75 

120 

20 

90 










2N398 

SP 

G 

P 

50 

55 

105 

105 




20 


5 











2N398A 

A 

G 

P 

150 

100 

105 

105 




20 


5 

20 









2N402 

A 

G 

P 

180 

85 

25 

20 

















2N403 

A 

G 

P 

180 

85 

25 

20 

















2N404A 

S 

G 

P 

150 

100 

40 

35 




30 


12 





4 





GE 

2N405 

A 

G 

P 

150 

71 

20 


















2N406 

A 

G 

P 

150 

71 

20 


















2N407 

A 

G 

P 

150 

71 

20 


















2N408 

A 

G 

P 

150 

71 

20 



















80 


















































































































TYPE 

TOSHIBA 

NEC 

HITACHI 

MITSUBISHI 

MATSUSHITA' 

FUJITSU 

SONY 

SANYO 

NOTE 

2NI38 

2SB56A 


2SB77A 

2SBI36 






2NI38A 










2NI39 










2NI40 










2NI75 

2SB56 


2SB73 

2 SB 134 



2SB380 



2NI80 

2SB56A 


2SB77 A 

2SBI36 

2SBI72 





2NI8I 

2SB56A 


2SB89A 




- 



2NI85 • 

2SB56A 


2SB77 A 

2SBI36 

2SBI72 





2N2G6 

2SB94 


2SB75 A 

2SBI35 

2SBI73 





2N207 

2SB94 


2SB75A 

2SBI35 

2SBI73 





2N207A 

2SB94 


2SB75A 

2SBI35 

2 SB 173 





2N207B 

2SB94 


2SB75A 

2SBI35 

2SBI73 





2N2I7 

2 SB 56 A 









2N220 

2SB439 



2SBI34 



2SB378 



2N223 

2SB56A 


2SBI56A 

2SB495 

2SB324 





2N224 

2SB42I 


2SA555 

2SB495 

2SB324 





2N225 

2SB42I 


2SA555 

2SB495 

2SB324 





2N226 

2SB42I 


2SA555 


2SB324 





2N227 

2SB42I 


2SA555 


2SB324 





2N237 

2SB55 

2 SB 224 

2SB77A 

2SBI36A 






2N238 

2SB56 


2SB77A 

2SBI36 






2N265 

2SB94 


2SB75A 

2 SB 135 

2SBI7I 





2N270 

2SB4I5 


2SBI56A 

2SB495 

2SB324 





2N272 

2SB56 A 


2SB77 

2SBI36 






2N273 

2SB53 


2SB75A 

2SBI36 

2 SB 17 7 





2N28I 

2SB56 

2SB 164 

2SB77A 

2SBI36 






2N29I 

2SB42I 

2SB 164 

2SBI56A 

2SB495 

2SB324 





2N319 

2SB42I 

2SB 164 


2SB495 

2SB324 





2N320 

2SB42I 

2SB 164 


2SB495 

2SB324 





2N32I 

2SB42I 



2SB495 

2SB324 





2N322 

2SB42I 


2SBI56A 

2SB495 

2SB324 





2N323 

2SB42I 


2SBI56A 

2SB495 

2SB324 





2N324 

2SB42I 


2SBI56A 

2SB495 

2SB324 





2N33I 

2SB53 









2N343A 










2N359 










2N360 

2SB42I 



2SB495 

2SB324 





2N36I 

2SB42I 



2SB495 

2SB324 





2N362 

2SB56A 


2SB77 

2SBI36 






2N363 

2SB56A 


2SB77A 

2SBI36 






2N367 

2SB56A 


2SB77A 

2SBI35 






2N368 

2SB56A 


2SB77A 







2N369 

2SB56A 


2SB77A 

2SB135 






2N38I 

2SB42I 




2SB324 





2N382 

2SB42I 




2SB324 





2N383 

2SB42I 




2SB324 





2N398 










2N398A 










2N402 

2SB365 

2SB223 

2SB370 A 

2SB457A 

2SB324 





2N403 

2SB365 

2SB223 

2SB370 A 

2SB457A 

2SB324 





2N404A 










2N405 

2SB94 


2SB77 

2SBI35 

2SBI73 





2N406 

2SB94 


2SB77 

2SBI35 

2SB 173 





2N407 

2SB56A 


2SB77 

2SBI36 






2N408 

2SB56A 


2SB77 

2 SB 136 
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GE 




j 


MAXIMUM 

RATINGS 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS 



TYPE 

USE 

£ 


Pc 

Ti 

Vcb 

V(H> 

lc 

leso 

hrt 

Me 

hie 

hre 

(X10) 

hoe 

ft 

*loe 

NF 

Cob 

Coxrbb 

TO- 

NOTE 



3 

* 

(mW) 

(t) 

(V) 

(V) 

(mA) 

(j*A) 

Vcb(V) 

min. 

max. 

lc(mA) 


(0) 

(*0) 

(MHz) 

(46} 

(PF) 

(ps) 


2N460 

A 

G 

P 

200 

100 

45 





16 

32 











2N46I 

A 

G 

P 

200 

100 

45 





32 

100 












2N462 

S 

G 

P 

150 

75 

40 





20 


200 





500 






2N464 

A 

G 

P 

150 

85 

45 

40 

















2N465 

A - 

G 

P 

150 

85 

45 

30 
















2N466 

A 

G 

P 

150 

85 

35 

20 

















2N467 

A 

G 

P 

150 

85 

35 

15 
























































































2N497 

A 

S 

N 

4 W 

200 

60 

60 




12 

36 

200 











2N497A 

A 

S 

N 

5 W 

200 

60 

60 




12 

36 

200 











2N498 

A 

S 

N 

4 W 

200 

100 

100 




12 

36 

200 











2N505 


G 

P 





















2N506 

A 

G 

P 

50 

85 

40 





25 

50 

50 





500 






2N508 

A 

G 

P 

200 

100 

18 

18 

200 

4 

16 

99 

198 

20 

1 10 

28 

7 

0.4 

2.5 

1 KHZ 

3 

18 


5 

GE 

2N508A 

A 

G 

P 

200 

100 

30 

30 

200 

4 

25 

100 

200 

20 

75 

26 

7 

0.4 

2.5 

1 KHZ 

3 

18 


5 

GE 

2N524 

A 

G 

P 

225 

100 

45 

30 

500 

35 

30 

25 

42 

20 

18 

26 

1 

0. 1 

800 

1 KHZ 

S 

18 


5 

GE 

2N525 

A 

G 

P 

225 

100 

45 

30 

500 

50 

30 

34 

65 

20 

30 

26 

1 

0.1 

1 

1 KKZ 

4 

18 


5 

GE 

2N526 

A 

G 

P 

225 

100 

45 

30 

500 

70 

30 

53 

90 

20 

44 

26 

1 

0. 1 

1.3 

1 KHZ 

3 

18 


5 

GE 

2N527 

A 

G 

P 

225 

100 

45 

30 

500 

95 

30 

72 

121 

20 

60 

26 

1 

0. 1 

1.5 

1 KHZ 

2 

18 


5 

GE 

2N534 

A 

G 

P 

25 

65 

50 

50 







35 










2N535 

A 

G 

P 

50 

85 

20 

20 







35 










2N535A 

A 

G 

P 

50 

85 

20 

20 







35 










2N535B 

A 

G 

P 

50 

85 

20 

20 







35 










2N536 

S 

G 

P 

50 

85 

20 

20 




100 


30 











2N563 

S 

G 

P 

150 

85 

30 

25 




10 

30 












2N564 

S 

G 

P 

120 

85 

30 

25 




10 

30 












2N565 

S 

G 

P 

150 

85 

30 

25 




30 

50 












2N566 

S 

G 

P 

120 

85 

30 

25 




30 

50 












2N567 

S 

G 

P 

150 

85 

30 

25 




50 

70 












2N568 

S 

G 

P 

120 

85 

30 

25 




50 

70 












2N570 

S 

G 

P 

120 

85 

30 

20 




70 

100 












2N57 i 

S 

G 

P 

150 

85 

30 

10 




100 













2N572 

S 

G 

P 

120 

85 

30 

10 




100 













2N586 

S 

G 

P 

250 

85 

45 





35 


250 











2N59I 

A 

G 

P 

50 

71 

32 

32 

















2N592 

S 

G 

P 

125 

85 

20 

20 




20 













2N593 

S 

G 

P 

125 

85 

40 

30 




30 













2N597 

S 

G 

P 

250 

100 

45 

40 




40 


100 





3 






2N599 

s 

G 

P 

250 

100 

30 

20 




100 


100 





10 






2NG09 

A 

G 

P 

180 

85 

25 

15 

















2N6I0 

A 

G 

P 

180 

85 

25 

15 

















2N6I 1 

A 

G 

P 

180 

85 

25 

15 

















2N6I2 

A 

G 

P 

180 

85 

25 

15 

















2N6I3 

A 

G 

P 

180 

85 

25 

15 

















2N63I 

A 

G 

P 

167 

85 

25 

20 

















2N632 

A 

G 

P 

167 

85 

36 

20 

















2N633 

A 

G 

P 

167 

85 

35 

30 

















2N650 

A 

G 

P 

200 

100 

45 

30 




30 


10 

30 




0.75 






2N650A 

A 

G 

P 

200 

100 

45 

30 




33 


10 

30 




0.75 






2N65I 

A 

G 

P 

200 

100 

45 

30 




45 


10 

50 




1 






2N652 

A 

G 

P 

200 

100 

45 

30 




80 


10 

100 










2N652A 

A 

G 

P 

200 

100 

45 

30 




80 


10 

100 










2N653 

A 

G 

P 

200 

100 

30 

25 




20 


10 

30 
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TYPE 

T0SHI8A NEC 

HITACHI MITSUBISHI 

MATSUSHITA 

FUJITSU 

SONY 

SANYO 

NOTE 

2N460 

2SB4I5 


2SB537 

2SB454 

2SB28I 





2N46I 

2SB4I5 


2SB537 

2SB454 

2SB28I 





2N462 










2N464 

2SB56A 


2SB77A 

2SBI72 





2N465 . 

2SB56A 


2SB77A 


2SBI72 





2N466 

2SB56A 


2SB77A 


2SBI72 





2N467 

2SB56A 


2SB77A 


2SBI72 


































2N497 

2SC547 



2SC976 


2SC866 


2SC6I4 


2N497A 

2SC547 



2SC976 


2SC866 


2SC6I4 


2N498 

2SC5I4 


2SC685 





2SC6I4 


2N505 










2N5Q6 

2SB54 


2SB75A 


2SB 177 





2N508 

2SB4I5 

2SB226 

2SB 156 A 


2SB324 





2N508A 

2SB4I5 

2SB226 



2SB324 





2N524 

2SB42I 

2SB226 



2SB324 





2N525 

2SB42I 

2SB226 



2SB324 





2N526 

2SB42I 

2 SB 226 



2SB324 





2N527 

2SB42I 

2SB226 



2SB324 





2N534 

2SB55 


2SB75A 


2SBI77 





2N535 

2SB54 


2SB75 


2SBI73 



2SBI86 


2N535A 

' 2SB54 


2SB75 


2SB 173 



2SBI86 


2N535B 

2SB54 


2SB75 


2SBI73 



2SBI86 


2N536 

2SB54 


2SB75 





2SBI86 


2N563 

2SB56A 


2SB77 A 


2SBI72 



2SBI87 


2N564 

2SB56A 


2SB77 A 


2SBI72 



2SBI87 


2N565 

2SB56A 


2SB77A 


2SBI72 



2SBI87 


2N566 

2SB56A 


2SB77 A 


2SBI72 



2SBI87 


2N567 

2SB56A 


2SB77A 


2SBI72 



2SBI87 


2N568 

2SB56A 


2SB77A 


2SBI72 



2SBI87 


2N570 

2SB56A 


2SB77A 


2SBI72 



2SBI87 


2N57I 










2N572 










2N586 










2N59I 

2SB54 


2SB75A 

2SBI35 

2SBI72 





2N592 










2N593 










2N597 










2N599 










2N609 

2SB364 

2SB223 

2SB370 

2SB457 A 

2SB324 





2N6I0 

2SB364 

2SB223 

2SB370 

2SB457A 

2SB324 





2N611 

2SB364 

2SB223 

2SB370 

2SB457A 

2SB324 





2N6I2 

2SB364 

2SB223 

2SB370 

2SB457A 

2SB324 





2N6I3 

2SB364 

2SB223 

2SB370 

2SB457A 

2SB324 





2N63I 

2SB56 


2SB77 


2SBI72 





2N632 

2SB56A 

2SB77 


2SBI72 





2N633 

2SB56A 

2SB77 A 


2SBI72 





2N650 

2SB4I5 


2SBI56A 


2SB402 





2N650A 

2SB4I5 


2SBI56A 


2SB402 





2N65I 

2SB4I5 


2SBI56A 


2SB402 





2N652 

2SB4I5 


2SBI56A 


2SB402 ’ 





2N652A 

2Stf4l5 


2SBI56A 


2S8 402 





2N653 

2SB4I5 


2SBI56A 


2SB324 
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GE 


TYPE 

USE 

MATERIAL 1 

3 

£ 

MAXIMUM RATINGS 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS 

OUTLINE 

TO- N ° TE 

Pc 

25t 

(mW> 

Tj 

(T5) 

Vca 

(V) 

VcBj 

(V) 

Ic 

(mA) 

loo 

hpE 

hie 

hie 

(2) 

hre 

too) 

hoe 

(<iO> 

It 

*|ae 

**1oo 

(MHz) 

NF 

(dB) 

Cob 

(pF) 

Coxtfeb 

(ps) 

(/«A) 

Vcb(V) 

mm. 

max. 

lc(mA) 

2N654 

A 

G 

P 

200 

100 

30 

25 




40 


10 

50 










2N655 

A 

G 

P 

200 

100 

30 

25 




70 


10 

100 










2N656 

A 

S 

N 

4 W 

200 

60 

60 




30 

90 

200 











2N656A 

A 

S 

N 

5W 

200 

60 

60 




30 

90 

200 











2N657 

A 

S 

N 

4W 

200 

100 

100 




30 

90 

200 











2N680 

A 

G 

P 

150 

75 

20 

20 




18 

165 

50 





15 






2N696A 

S 

S 

N 

800 

300 

60 

35 




20 

60 

150 

15 




40 






2N697 

S 

S 

N 

600 

175 

60 

40 




40 

120 

150 

15 




40 






2N697A 

S 

s 

N 

800 

300 

60 

35 




40 

120 

150 

25 




50 






2N698 

S 

s 

N 

800 

200 

120 

80 




20 

60 

150 

15 




40 






2N699 

S 

s 

N 

600 

175 

120 

80 




40 

120 

150 

35 




50 






2N702 

SH 

s 

N 

300 

175 

25 

25 




20 

60 

10 





70 






2N703 

SH 

s 

N 

300 

175 

25 

25 




40 

100 

10 





70 






2N705 

SH 

G 

P 

300 

100 

15 

15 




25 


10 











2N706 

SH 

s 

N 

300 

175 

25 

20 




20 


10 





200 






2N706A 

SH 

S 

N 

300 

175 

25 

20 




20 

60 

10 





200 






2N706B 

SH 

S 

N 

300 

175 

25 

15 




20 

60 

10 





200 






2N708 

SH 

S 

N 

360 

200 

40 

20 




30 

120 

10 





300 






2N7I8 

AH 

S 

N 

400 

175 

60 

40 




40 

120 

150 





50 






2N7I8A 

AH 

s 

N 

500 

200 

75 

50 




40 

120 

150 

30 




60 






2N728- 

SH 

s 

N 

4 W 

175 

15 

15 




20 

200 

10 





100 






2N729 

SH 

s 

N 

4 W 

175 

30 

30 




20 

200 

10 





100 






2N753 

SH 

s 

N 

300 

175 


20 




40 

120 

10 





200 






2N759 

A 

s 

N 

500- 

200 

45 

45 







36 




50 






2N760 

A 

s 

N 

500 

200 

45 

45 







76 




50 






2N869 

AH 

s 

N 

360 

200 

45 

18 




20 

120 

10 





100. 






































































































2N9II 

A 

s 

N 

500 

200 

100 

80 




35 


10 

36 




50 






2N9I2 

A 

s 

N 

500 

200 

100 

80 




15 


10 

18 




40 






2N9I4 

SH 

s 

N 

360 

200 

40 

20 




30 

120 

10 





300 






2N915 

AH 

s 

N 

360 

200 

70 

50 




50 

200 

10 

50 




250 






2N9I6 

AH 

s 

N 

360 

200 

45 

25 




50 

200 

10 

50 




300 






2N929 

A 

s 

N 

600 

175 

45 

45 




40 

120 

0.01 

150 




1 






2N930 

A 

s 

N 

600 

175 

45 

45 




100 

300 

0.01 

150 




1 






2N956 

AH 

s 

N 

500 

200 

75 

50 




100 

300 

150 

50 




70 






2N995 

AH 

s 

P 

360 

200 

20 

15 




35 

140 

20 





100 






2 N1008 

A 

G 

P 

300 

85 

20 

15 

















2NI008A 

A 

G 

P 

300 

85 

40 

35 







40 










2NI008B 

A 

G 

P 

300 

85 

60 

55 







20 










2NI0I5 

SP 

S 

N 

150 

150 

30 

30 



10 


2 











2NI0I5A 

SP 

S 

N 

150 

150 

60 

60 




10 


2 











2NI047 

AP 

s 

N 

40 W 

200 

80 





12 

36 

500 











2NI049 

AP 

s 

N 

40 W 

200 

80 





30 

90 

500 











2NI050 

AP 

s 

N 

40 W 

200 

120 





30 

90 

500 





500 






2NI056 

A 

G 

P 

240 

100 

70 

50 




18 

43 

20 





500 






2NI057 

A 

G 

P 

240 

100 

45 

45 




34 

90 

20 

10 




4 






2NI058 


G 

N 

50 

75 

20 

20 

















2NI059 

A 

G 

N 

180 

75 

40 

15 











10 






2NI067 

SP 

s 

N 

5 W 

1-75 

60 

30 




15 

75 

200 





0.75 






2NI068 

SP 

S 

N 

10-W 

175 

60 

30 




Ì5 

75 

750 





0.75 






2NI069 

SP 

s 

N 

50W 

175 

60 

45 




20 

50 

1. 5A 





0.5 






2NI070 

SP 

s 

N 

50W 

175 

60 

45 




20 

50 

1,5A 





0,5 
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TYPE 

TOSHIBA NEC 

HITACHI 

MITSUBISHI 

MATSUSHITA FUJITSU 

SONY 

SANYO 

NOTE 

2N654 

2SB4I5 



2SB453 

2SB324 



2SB186 


2N655 

2SB4I5 



2SB453 

2S&324 



2SBI86 


2N656 

2SC48I 

2SC57 

2SC685 

2SCI0I8 

2SC697A 

2 SC 1082 


2SC6I4 


2N656A 

2SC48I 

2SC57 

2SC685 

2SCI0I8 

2SC697A . 

2SC1082 


2St6l4 


2N657 

2SC98I 

2SC698 

2SC685 

2SCI0I8 

2SC697A 


2SC795 

2SC6I4 


2N680 










2N696A 

2SC503 

2SC959 

2SC479 


2SC696 

2SC2I5 

2SC756 



2N697 

2SC503 

2SC959 

2SC479 


2SC696 

2SC2I5 

2SC756 



2N697A 

2SC503 

2SC959 

2SC708 







2N698 

2SC5I0 

2SC49 

2SC708A 


2SC696A 

2SCI069 

2SCI124 



2N699 

2SC5I0 

2SC49 

2SC708A 


2SC696A 

2SCI069 

2SCII24 



2N702 

2SC984 

2SC67 

2SC907A 


2SC563 

2SC203 


2SC423 


2N703 

2SC984 

2SC67 

2SC907A 


2SC563 

2SC203 


2SC423 


2N7Ò5 








2SC423 


2N706 

2SC984 

2SC68 

2SC907A 

2SC302 

2SC563 

2SC203 

2SCI128 

2SC423 


2N706A 

2 SC 984 

2SC68 

2SC907A 

2SC302 

2SC563 

2SC203 

2SCII28 

2SC423 


2N706B 

2SC984 

2SC67 

2SC907A 

2SC302 

2SC563 

2SC203 

2SCII28 

2SC423 


2N708 

2SC979 

2SC67 

2SC907A 

2SC302 

2SC563 

2SC203 


2SC423 


2N7I8 

2SC979 

2SC69 

2SC907A 

2SC302 






2N7I8A 

2SC979 

2SC69 

2SC907A 

2SC302 






2N728 

2 SC 555 



2SC447 






2N729 

2SC555 



2SC447 






2N753 

2SC979 

2SC68 

2SC907A 

2SC302 

2SC563 

2SC203 

2SCI128 

2SC423 


2N759 

2SC979 

2SC67 

2SC907A 

2SC302 

2SC563 

2SC203 


2SC423 


2N760 

2SC979 

2SC67 

2SC907A 

2SC302 

2SC563 

2SC203 


2SC423 


2N869 

2SC979 

2SC67 

2SC907A 

2SC302 

2SC563 

2SC203 


2SC423 










































2N9I1 

2SC5I0 


2SC708 







2N9I2 

2SC5I0 


2SC708 







2N9I4 

2SC979 

2SC67 

2SC907A 

2SC302 

2SC538A 

2SC203 


2SC423 


2N9I5 

2SC979 


2SC907A 

2SC302 

2SC538A 

2SC202 




2N9I6 

2SC979 

2SC67 

2SC907A 

2SC302 

2SC538A 

2SC203 


2SC423 


2N929 

2SC998 









2N930 

2SC998 









2N956 

2SC495 









2N995 










2NI008 

2SB4I5 

2SB223 

2SB370A 

2SB454 

2SB324 





2NI008A 

2SB4I5 

2SB224 

2SB370A 

2SB454 






2NI008B 

2SB4I5 

2SB2I8 

2SB370A 

2SB454 






2NI0I5 










2NI0I5A 










2NI047 










2NI049 










• 2NI050 










2NI056 










2NI057 










2NI058 










2NI059 










2NI067 

2SC547 

2SC78I 


2SCI0I7 






2NI068 

2SC549 

2SC635 


2SC977 






2NI069 

2SC520 



2SC102I 






2NS070 

2CC520 



2SCI02I 







85 
















































































GE 


TYPE 

USE 

£ 1 ^ 

MAXIMUM RATINGS 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS 

OUTLINE 

TO- 

NOTE 

Pc 

(mW) 

Tj 

(t) 

Vca 

(V) 

Vced 

(V) 

Ic 

<mA) 

leso 

hfE 

life 

hie 

(0 

hre 

(xi5) 

hoe 

(/i0) 

fr 

*fae 

**1oo 

(MHz) 

NF 

(dB) 

Cob IcoM*’ 

(pO (ps) 

a 

o 

a. 

(HA) 

»o(V) 

min. 

ma*. 

lc(mA) 

2NI084 
























2NI085 
























2NI090 

S 

G 

N 

120 

85 

25 





30 


20 





5 





2NI09I 

S 

G 

N 

120 

85 

25 





40 


20 





10 






2NI092 

SP 

S 

N 

2 W 

175 

60 

30 




15 

75 

200 





0.75 






2NI097 

A 

G 

P 

200 

100 

18 

18 




34 

90 

20 





1 






2NI098 

A 

G 

P 

200 

100 

18 

18 




25 

90 

20 





1 






2NII02 

A 

G 

N 

180 

75 

40 

25 




25 

50 

35 





10 






2NII07 

AH 

G 

P 

30 


16 












40 






2NI108 

AH 

G 

P 

30 


• 16 












35 






2NII09 

AH 

G 

P 

30 


16 












35 






2NIII0 

AH 

G 

P 

30 


16 











35 






ZN 1.128 

A 

G 

P 

150 

85 

25 

18 







70 










2NII29 

A 

G 

P 

150 

85 

25 

25 




100 

200 

100 











2NII30 

A 

G 

P 

150 

85 

30 





50 

165 

100 











2NI144 

A 

G 

P 

175 

85 

16 

16 




34 

90 

20 





1 






2NII45 

A 

G 

P 

175 

85 

16 

16 




25 

90 

20 





1 






2NII49 

A 

S 

N 

150 

175 

45 





9 

20 

25 

0.9 




4 






2NI150 

A 

S 

N 

150 

175 

45 





18 

40 

25 

0.948 




5 






2NII5I 

A 

S 

N 

150 

175 

45 





18 

90 

25 

0.948 




8 






2NII53 ' 

A 

S 

N 

150 

175 

45 





76 

333 

25 

0.987 




7 






2NII55 

A 

S 

N 

750 

150 

80 





9 


50 

0.9 










2N1175 

A 

G 

P 

200 

85 

35 

25 

200 



70 

140 

20 





1.5 

1 KHZ 

6 

26 


5 

GE 

2NII75A 


G 

P 

200 

85 

35 

25 

200 



70 

140 

20 





1.5 

1 KHZ 

6 

26 


5 

GE 

2NII77 

AH 

G 

P 

80 

71 

30 


















2NI186 

A 

G 

P 

200 

100 

60 

45 






10 

30 




0.75 






2NII87 

A 

G 

P 

200 

100 

60 

45 




45 


10 

50 




1 






2NII88 

A 

G 

P 

200 

100 

60 

45 




80 


10 

100 




1.2 






2NI191 

A 

G 

P 

200 

100 

40 

25 




20 

80 

10 

30 










2NII92 

A 

G 

P 

200 

.100 

40 

25 




40 

135 

10 

50 










2NII93 

A 

G 

P 

200 

100 

40 

25 




70 

300 

10 

100 










2N1206 

AH 

S 

N 

3 W 

200 

60 

60 




20 

80 


25 




10 






2NI265 

AH 

G 

P 

50 

85 

12 

10 







25 




600 






2NI266 

AH 

G 

P 

80 

85 

10 








10 










2NI273 

A 

G 

P 

250 

100 

15 

15 




27 

165 

50 

20 










2NI274 

A 

G 

P 

250 

100 

25 

25 




27 

165 

50 

20 










2NI287 

A 

G 

P 

300 

85 

25 

25 







40 










2NI287A 

A 

G 

P 

300 

85 

25 

25 







60 










2N1335 

AHP 

S 

N 

800 

175 

120 

45 




10 

150 

30 





70 






2NI336 

AHP 

S 

N 

800 

175 

120 

45 




10 

150 

30 





70 






2NI337 

AHP 

S 

N 

800 

175 

120 

45 




10 

150 

30 





70 






2NI338 

AHP 

s 

N 

800 

175 

80 

25 




10 

150 

30 





70 






2N 1.339 

AHP 

s 

N 

800 

175 

120 

50 




10 

150 

30 





70 






2NI340 

AHP 

s 

N 

800 

175 

120 

50 




10 

150 

30 





70 






2NI34I 

AHP 

s 

N 

800 

175 

120 

50 




10 

150 

30 





70 






2N1342 

AHP 

s 

N 

800 

175 

150 

65 




10 

150 

30 





70 






2NI352 

A 

G 

P 

150 

85 

30 

20 




•40 

100 












2NI382 

A 

G 

P 

250 

100 

25 

25 




45 

165 

50 

40 










2NI383 

A 

G 

P 

250 

100 

25 

25 




27 

165 

50 

20 










2NI408 

S 

G 

P 

150 

100 

50 

50 




10 



10 










2NI409 

SH 

S 

N 

800 

200 

30 

25 




15 

45 

150 





200 






2NI4I0A 

SH 

S 

N 

800 

200 

30 

30 




30 

90 

150 





130 






2NI4I3 

S 

G 

P 

200 

85 

35 

25 

200 



25 

42 

20 

20 




800 

1 KHZ 

6 

26 


5 

GE 

2NI4I4 

8 

G 

P 

200 

85 

35 

25 

200 



34 

65 

20 

30 




1 

1 KHZ 

6 

26 


5 

GE 

2NI4I5 

S 

G 

P 

200 

85 

35 

25 

200 



53 

90 

20 

44 




1.3 

1 KHZ 

26 


5 

GE 


86 























































































TYPE 

TOSHIBA NEC 

HITACHI 

MITSUBISHI MATSUSHITA 

FUJITSU 

SONY 

SANYO 

NOTE 

2NI084 










2NI085 










2NI090 










2NIQ9I 










2NI092 

2SCI237 



2SC778 






2NI097 










2NI098 










2NI102 










2NII07 










2NII08 










2N1109 










2NI1 IO 










2NI128 

2SB56 


2SB77 


2SBI72 



2SBI87 


2NI129 










2N1130 










2NI144 










2NI145 










2NI149 

2SC376 

2SC943 



2SC828A 

2SC965 

2SC403B 

2SC933 


2NI150 

2SC376 

2SC943 



2SC828A 

2SC965 

2SC403B 

2SC933 


2NI151 

2SC376 

2SC943 



2SC828A 

2SC965 

2SC403B 

2SC933 


• 2NII53 

2SC376 

2SC943 



2SC828A 

2SC965 

2SC403B 

2SC933 


2NI155 










2NI175 

2SB4I5 


2SB 77 A 

2SB458A 

2SB324 





2NII75A 

2SB4I5 


2SB77A 

2SB458A 

2SB324 





2NI177 

2SB4I5 


2SB 77 A 

2SB458A 

2SB324 





2NM86 

2SB42I 



2SB458B 

2SB28I 





2NI187 

2SB42I 



2SB458B 

2SB28I 





2NI188 

2SB42I 



2SB458B 

2SB28I 





2NII9I 

2 S B 421 


2SB77A 

2SB458B 

2SB28I 





2NII92 

2SB42I 


2SB77A 

2SB458B 

2SB28I 





2NII93 

2SB42I 


2SB77A 

2SB458B 

2SB28I 





2N1206 










2NI265 

2SB54 


2SB75 

2SBI35 

2SBI73 



2SB 186 


2NI266 

2SB54 


2SB75 

2SBI35 

2SBI73 



2SB 186 


2NI273 










2NI274 










2NI287 










2NI287A 










2NI335 

2SC5I0 

2SC49 

2SC 153 

2SC309 

2SC696A 

2SCI069 

2SCII24 



2NI336 

2SC5I0 

2SC49 

2SC 153 

2SC309 

2SC696A 

2SCI069 

2SCI124 



2NI337 

2SC5I0 

2SC49 

2SC 153 

2SC309 

2SC696A 

2SCI069 

2SCI124 



2NI338 

2SC503 

2SC97A 

2SC708A 

2SC307 

2SC696 

2SC202 




2NI339 

2SC5I0 

2SC49 

2SCI53 

2SC309 

2SC696A 

2SC1069 

2SCI124 



2NI340 

2SC5I0 

2SC49 

2SCI53 

2SC309 


2 SC 1069 

2SCI124 



2NI34I 

2SC5I0 

2SC 49 

2SCI53 

2SC309 


2SCI069 

2SCI124 



2NI342 

2SC95 


2 SC 153 

2SC3I0 



2SCII24 



2NI352 










2NI382 










2NI383 










2NI408 

2SB55 


2SB77A 


2SBI77 





2NI409 

2SC998 

2SC3I9 



2SC822 





2NI4I0A 

2SC998 

2SC3I9 



2SC 822 





2NI4I3 

2SB4I5 



2SB457 

2SB324 





2NI4I4 

2SB415 



2 SB 457 

2SB324 





2NI4I5 

2SB4I5 



2SB457 

2SB324 






87 













































































GE 


TYPE 

USE 

X 

POLALITY | 

MAXIMUM RATINGS 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS 

OUTLINE 

TO- 

NOTE 

Pc 

25T 

(mW) 

Ti 

(t) 

Vce 

IV) 

VcB) 

(V) 

lc 

(mA) 

1 CBO 

l»Ft 

hi* 

hie 

(0 

hre 

(xw) 

hoe 

M) 

f T 

*loe 

*»iao 

(MHz) 

NF 

(«) 

Cob 

(Pf) 

CoXrt*' 

(ps) 


Vcb(V) 

min. 

max. 

lc(mA) 

2NI4Z0A 

AH 

S 

N 

800 

200 

60 

40 




100 

300 

150 




60 






2NI445 

AP 

S 

N 

4 W 

200 

120 

120 




20 

80 

200 





75 






2NI446 

A 

G 

P 

200 

85 

45 

25 




16 

45 

20 

16 




0.8 






2NI447 

A 

G 

P 

200 

85 

45 

25 




35 

65 

20 

30 




1.5 






2NI448 

A 

G 

P 

200 

85 

45 

25 




50 

90 

20 

45 




2 






2NI449 

A 

G 

P 

200 

85 

45 

25 




70 

125 

20 

60 




2.5 






2NI45I 

A 

G 

P 

200 

85 

45 

20 




20 

65 

20 











2 N1452 

A 

G 

P 

200 

85 

45 

20 




30 

90 

20 











2NI470 

AP 

S 

N 

55 W 

200 

60 

60 




15 


IA 











2NI47I 

S 

G 

P 

200 

85 

12 

15 







100 



3 






2NI479 

SP 

S 

N 

5W 

200 

60 

60 




20 

60 

200 











2NI480 

SP 

S 

N 

5W 

200 

100 

100 




20 

60 

200 




■ 







2NI48I 

SP 

s 

N 

5W 

200 

60 

60 




35 

100 

100 











2NI482 

SP 

s 

N 

5W 

200 

100 

100 




35 

100 

100 











2 N1483 

SP 

s 

N 

25W 

200 

60 

60 




25 

60 

60 











2NI484 

SP 

s 

N 

25W 

200 

100 

100 




20 

60 

750 











2NI485 

SP 

s 

N 

25W 

200 

60 

60 




35 

100 

750 











2NI486 

SP 

s 

N 

25 W 

200 

100 

100 




35 

100 

750 











2 N1505 

AHP 

s 

N 

800 

175 

50 

20 




7 

100 

0.1 A 





70 






2NI506 

AHP 

s 

N 

800 

175 

60 

20 




10 

100 

0. ! A 





140 






2NI506A 

AHP 

s 

N 

800 

200 

80 

50 




10 

100 

0.1 A 





140 






2NI524 

AH 

G 

P 

80 

85 

24 








17 










2NI525 

AH 

G 

P 

80 

85 

24 








17 










2NI6I3 S 

S 

N 

800 

200 

75 

50 




40 

120 

150 

30 




60 





■ 

2NI6I3A 

S 

S 

N 

1 W 

200 

75 

50 




40 

120 

150 

30 




60 






2NI6I3B 

S 

S 

N 

1 W 

200 

120 

55 




40 

120 

150 

30 




60 






2NI69I 

AP 

S 

N 

40W 

200 

120 

120 




20 

60 

500 





90 






2NI700 

S 

s 

N 

5 W 

200 

60 

60 




20 

80 

100 





0.4 






2NI70I 

s 

s 

N 

25 W 

200 

60 

60 




20 

80 

300 





0.35' 






2NI705 

A 

G 

P 

200 

100 

18 

12 







70 










2NI706 

A 

G 

P 

200 

100 

25 

18 




60 

120 

20 

50 










2NI707 

A 

G 

P 

200 

100 

30 

25 




30 

150 

10 

40 










2NI708 

SH 

S 

N 

1 w 

175 

25 

12 




20 


10 





200 






2NI709 

AHP 

S 

N 

I5W 

175 

75 

30 




7.5 

75 

0.35A 





175 






2NI7I0 

AHP 

S 

N 

I5W 

175 

60 

30 




4 

100 

0.35A 





140 






2NI7II 

S 

S 

N 

800 

200 

75 

50 




100 

300 

150 

50 




70 






2NI7 1 i A 

AH 

S 

N 

1 W 

200 

75 

50 




100 

300 

150 

50 




70 






2NI7IIB 

AH 

S 

N 

1 W 

200 

120 

55 




100 

300 

150 

50 




70 






2NI7I4A 

AP 

S 

N 

20W 

175 

90 

60 




20 

60 

200 





16 






2NI7I5 

AP 

s 

N 

20 W 

175 

150 

100 




20 

60 

200 





16 






2NI7I6 

AP 

s 

N 

20 W 

175 

90 

60 




40 

120 

200 





16 






2NI7I7 

AP 

s 

N 

20 W 

175 

150 

100 




40 

120 

200 





16 






2NI7I8 

AP 

s 

N 

20W 

175 

90 

60 




20 

60 

200 





16 






2NI720 

AP 

s 

N 

20 W 

175 

90 

60 




40 

120 

200 





16 






2NI768 

S 

s 

N 

40W 

200 

60 

40 




35 

100 

750 





600 






2NI769 

S 

s 

N 

40W 

200 

100 

55 




35 

100 

750 





600 






2NI837A 

SH 

s 

N 

800 

175 

80 

30 




40 

120 

0.15 A 





140 






2NI886 

AHP 

s 

N 

20W 

175 

60 

60 




20. 

80 

0.5A 





2 






2NI889 

AH 

s 

N 

800 

200 

100 

80 




40 

120 

150 

30 




50 






2NI890 

AH 

s 

N 

800 

200 

100 

80 




too 

300 

150 

50 




60 






2NI893 

AH 

s 

N 

800 

200 

120 

100 




40 

120 

150 

30 




50 






2NI924 

A 

G 

P 

225 

I0Ó 

60 

40 

500 



34. 

65 

20 

30 

700 

2 

15 

1 


18 


5 

GE 

2NI925 

A 

G 

P 

225 

100 

60 

40 

500 



53 

90 

20 

44 

1200 

3 

20 

1.3 


18 


5 

GE 

2NI926 

A“ 

G 

P 

225 

100 

60 

40 

500 



72 

121 

20 

60 

1500 

4 

25 

1.5 


18 


5 

GE 

2NI943 

A 

s 

N 

800 

200 

60 

60 




30 

90 

200 

12 











88 














































































































TYPE 

TOSHIBA 

NEC 

HITACHI 

MITSUBISHI 

MATSUSHITA 

FUJITSU 

SONY 

SANYO 

NOTE 

2NI420A 










2 N1445 

2SC5K) 

2SC49 

2SC708A 


2SC696A 


2SCI124 



2NI446 

2SB226 



2SB454 

2SA720 





2NI447 

2SB226 



2SB454 

2SA720 





2NI448 

2SB226 



2SB454 

2SA720 





2NI449 

2SB226 



2SB454 

2SA720 





2NI45I 

2SB226 



2SB454 

2SA720 





2NI452 

2SB226 



2SB454 

2SA720 





2NI470 










2NI47I 










2NI479 


2SC698 


2SCI0I7 


2SC866 




2NI480 


2SC698 








2NI48I 


2SC698 


2SCI0I7 


2SC866 




2NI482 


2SC698 








2NI483 










2NI484 










2NI485 










2N I486 










2NI505 

2SCI382 

2SCI39 


2SC775 

2SCI384 

2SC797 




2NI506 

2SCI382 

2SCI39 


2SC775 

2SCI384 

2SC797 




2NI506A 2 SCI 382 

2SCI49 


2SC775 


2SCI069 




2NI524 









2Nl525 










2NI6I3 

2SC498 

2SC97A 

2SC479 


2SC696 

2SC202 

2SCI056 



2N1613 A 




2SCI0I8 






2N16I3B 


2SC960 


2SCI0I8 






2NI69I 










2NI700 


2SCI098 

2SC8I9 

2SC 1155 

2SCI226A 





2NI70I 










2NI705 

2SBI89 


2SB89 


2SBI74 



2SBI85 


2NI706 

2SBI89 


2SB89 


2SBI74 



2SB185 


2NI707 

2SBI89 


2SB89 


2SBI73 



2 SB 185 


2NI708 










2NI709 

2SC489 



2SC737 






2NI7I0 

2SC55I 

2SC598 


2SC737 






2NI7II 



2SC479 

2SC307 


2SC2I2 




2NI7IIA 




2SCI0I8 






2NI7IIB 










2-N17 14 A 

2SC508 

2SC92 



2SC90I 





2NI7I5 

2SC508 

2SC92 



2SC90I 





2NI7I6 

2SC508 

2SC92 



2SC90I 





2NI7I7 

2SC508 




2SC90I 





2NI7I8 

2SC508 




2SC90I 





2NI720 

2SC508 




2SC90I 





2NI768 

2SC493 




2SC90I 





2NI769 

2SCÌ92 









2NI837A 

2SC503 

2SC959 


2SC307 


2SC202 




2NI886 


2SC92 








2NI889 

2SC5I0 

2SC92 

2SC708A 

2SC308 

2SC696A 

2SCI069 

2SCI 124 



2NI890 

2SC5I0 

2SC92 

2SC708A 

2SC308 

2SC696A 

2SCI069 

2SCI124 



2NI893 

2SC5I0 

2SC92 

2SC708A 

2SC309 

2SC696A 


2SCI124 



2NI924 

2SB42I 



2SB454 






2NI925 

2SB42I 



2SB454 






2NI926 

2SB42I 



2SB454 






2NI943 


d 









89 






































































































GE 


TYPE 

USE 

2 

o 

a. 

MAXIMUM RATINGS 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS 


NOTE 

Pc 

25t 

(mW) 

7j 

(T) 

Vra 

(V) 

VcE) 

(V) 

Ic 

(mA) 

leso 

hf£ 

Me 

hie 

(2) 

hre 

(X1U) 

hoe 

C//5) 

ft 
• lue 
**lao 
eMHz) 

NF 

(«) 

Cob 

(PF) 

Co*rt* 

(ps) 

TO- 


Va>(V) 

ntin. 

max. 

lc(mA) 

2NI973 

A 

-S 

N 

800 

200 

100 

80 




75 


10 

76 




60 






2NI974 

A 

s 

N 

800 

200 

100 

80 




35 


10 

36 




50 






2NI975 

A 

s 

N 

80Ò 

200 

100 

80 




15 


10 

18 




40 






2NI997 

S 

G 

P 

250 

100 

45 

15 




40 

200 

100 





3 






2NI998 

S 

G 

P 

250 

100 

35 

15 




70 

225 

too 

20 




5.6 






2N2007 

SC 

S 

N 

800 

200 

175 

110 




30 

90 

10 





40 






2N20I7 

A 

S 

N 

1 W 

200 

60 

60 




50 

200 

200 











2N2033 

SP 

S 

N 

5 W 

200 

80 

60 




20 

60 

500 





1 






2N2034 

SP 

S 

N 

14 W 

200 

80 

60 




20 

60 

IA 





1 






2N2035 

SP 

S 

N 

I7W 

200 

80 

60 




20 

60 

1,5A 





1 






2N2036 

SP 

S 

N 

17.5W 

200 

80 

60 




20 

60 

2 A 





1 






2N2094 


G 

P 

100 

85 

25 

25 




40 


1 

40 




30 






2N2I02 

SH 

S 

N 

5 W 

200 

120 

120 




35 


10 

35 










2N2I02A 

SH 

S 

N 

1 W 

200 

120 

120 




40 

120 

150 

30 










2N2I06 

A 

S 

N 

1 w 

150 

60 

60 




12 

36 

200. 











2N2I07 

A 

S 

N 

1 w 

150 

60 

60 




30 

90 

200 











2N2I08 

A 

S 

N 

1 w 

150 

60 

60 




75 

200 

200 



































2N2I7I 

A 

G 

P 

200 

100 

50 

25 




110 

250 

20 

120 










2N2Ì72 

s 

G 

P 

200 

85 

20 

15 




30 

150 

10 

0.97 




5 






2N2I73 

SH 

G 

P 

240 

100 

25 

15 




30 


200 











2N2I92 

SH 

S 

N 

800 

200 

6Ò 

40 




100 

300 

150 











2N2I92A 

SH 

S 

N 

800 

200 

60 

40 




100 

300 

150 











2N2I92B 

SH 

S 

N 

800 

200 

60 

40 




100 

300 

ISO 











2N2I93 

SH 

S 

N 

800 

200 

80 

50 




40 

120 

150 











2N2I93A 

SH 

S 

N 

800 

200 

80 

50 




40 

120 

150 











2N2I93B 

SH 

S 

N 

800 

200 

80 

50 




40 

120 

150 











2N2I94 

SH 

S 

N 

800 

200 

60 

40 




20 

60 

150 











2N2I94A 

SH 

S 

N 

800 

200 

60 

40 




20 

60 

150 











2N2I94B 

SH 

s 

N 

800 

200 

60 

40 




20 

60 

150 











2N2I96 

AP 

s 

N 

2 W 

175 

80 

60 




30 

90 

200 

30 










2N2I97 

AP 

s 

N 

2 W 

175 

80 

60 




75 

200 

200 

30 










2N22I8 

SH 

s 

N 

800 

175 

60 

30 




40 

120 

150 





250 






2N22I8A 

SH 

s 

N 

800 

175 

75 

40 




40 

120 

0.I5A 

30 




250 






2N22I9 

SH 

s 

N 

800 

175 

60 

30 




100 

300 

150 





250 






2N22I9A 

SH 

s 

N 

800 

175 

75 

40 




100 

200 

0.I5A 

50 




300 






2N222I 

SH 

s 

N 

500 

175 

60 

30 




40 

120 

150 





250 






2N222I A 

SH 

s 

N 

500 

175 

75 

40 




40 

120 

0.I5A 

30 




250 






2N2222 

SH 

s 

N 

500 

175 

60 

30 




100 

300 

150 





250 






2N2222A 

SH 

S 

N 

500 

175 

75 

40 




100 

300 

0.15 A 

50 




300 






2N2224 

SH 

s 

N 

800 

175 

65 

40 




35 

115 

10 





250 






2N2239 

A 

s 

N 

1 W 

150 

60 

50 




30 

200 

200 











2N2270 

A 

s 

N 

5 W 

200 

60 

45 




30 


IA 

50 










2N2297 

AH 

s 

N 

800 

200 

80 

35 




40 

120 

150 





60 






2N2330 

SC. 

s 

N 

800 

150 

30 

20 




50 


10 





100 






2N2339 

AP 

s 

N 

40 W 

200 

60 

40 




6 


1.5 A 





0.7 






2N2374 

A 

G 

P 

250 

100 

35 

35 




100 

300 

100 

100 










2N2375 

A 

G 

P 

250 

100 

35 

35 




35 

NO 

100 

35 










2N2376 

A 

G 

P 

250 

100 

35 

35 




35 

no 

100 

35 










2N24I0 

SH 

S 

N 

800 

200 

60 

30 




30 

120 

10 





200 






2N2430 

A 

G 

N 

280 

75 

32 

32 




60 

210 

0.1 A 





10 






2N2443 

AH 

S 

N 

800 

200 

120 

100 




50 

150 

50 

45 




50 






2N2447 

A 

G 

P 

75 

85 

45 

24 







25 










2N2448 

A 

G 

P 

75 

85 

45 

24 







25 










2N2449 

A 

G 

P 

75 

85 

35 

20 







50 











90 



























































































































TYPE 

TOSHIBA 

NEC 

HITACHI 

I MITSUBISHI 

MATSUSHITA 

I 

FUJITSU 

SONY 

SANYO 

NOTE 

2 N f973 

2SC5I0 

2SC49 

2SCI53 

2SC309 

2SC696 

2SCI069 

2SCI124 



2NI974 

2SC5I0 

2SC49 

2SCI53 

2SC309 

2SC696 

2SCI069 

2SCII24 



2NI975 

2SC5I0 

2SC49 

2SCI53 

2SC309 

2SC696 

2SCI069 

2SCI 124 



2NI997 






2SB304 A 




2 N1998 

2 SB 201 




2SB280 





2N2007 

2SC507 





2SC627 




2N20I7 

2SC5I0 

2SC49 

2SC708A 

2SCI0I8 

2SC696 

2SCI069 

2SCI 124 



2N2033 



2SC3I5 


2SC574 



2SC6I4 


2N2034 



2SCI18 


2SC584 



2SC6I6 


2N2035 



2SCI 18 


2SC584 , 



2SC6I6 


2N2036 



2SC 118 


2SC584 



2SC6I6 


2N2094 

2SB29I 

2SB264 






2SB303 


2N2I02 










2N2I02A 





2SCI0I2 





2N2I06 




2SCI0I8 






2N2I07 




2SCI0I8 






2N2I08 




2SCI0I8 
















2N2I7I 

2SB42I 




2SB28I 





2N2I72. 

2SB4I5 


2S B 156A 

2SB495 

2SB324 





2N2I73 

2SB4I5 


2SBI56A 

2SB495 

2SB324 





2N2I92 

2SC503 

2SCI38 


2 SC 1018 






2N2I92A 

2SC503 

2SCI38 


2SCI0I8 






2N2I92B 

2SC503 

2 SC 138 


2SCI0I8 






2N2I93 

2SC5I2 



2SCI0I8 






2N2I93À 

2SC5I2 



2 SC 1018 






2N2I93B 

2SC5I2 



2SCI0I8 






2N2I94 

2SC503 

2SCI38 


2SCI0I8 






2N2I94A 

2SC503 

2 SC 138 


2SCI0I8 






2N2I94B 

2SC503 

2SC 138 


2SCI0I8 






2N2I96 

2SCI237 

2SC799 


2SC778 






2N2I97 

2SCI237 

2SC799 


2SC778 






2N22I8 

2SC503 

2SC580 


2SC775 


2SC827 




2N22I8A 

2SC503 



2SC775 


2SC827 




2N22I9 

2SC503 

2SC580 


2SC775 


2SC827 




2N22I9A 

2SC503 

2SC853 


2SC775 


2SC827 




2N222I 


2SC580 








2N222IA 


2SC853 








2N2222 


2SC580 








2N2222A 


2SC853 








2N2224 

2SC503 

2SC580 








2N2239 


2SC959 


2 SC 1018 






2N2270 

2SC502 

2SC698 



2SC697 

2SC54I 

2SC756—2 

2 SCSI 4 


2N2297 

2SC503 









2N2330 

2SC503 









2N2339 

2SC520 




2SC647 





2N2374 










2N2375 




_ 






2N2376 










2N24I0 










2N2430 

2SC503 

2SC580 


2SC775 






2N2443 

2SC5I0 

2SC49 

2SC708H 

2SC309 

2SC696A 

2SCI069 

2SCI124 



2N2447 

2SB306 




2SB289 

2SB304 




2N2448 

2SB306 




2SB289 

2SB304 




2N2449 

2SB40 




2SB288 

2SB304 
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GE 


TYPE 

USE 

MATERIAL 1 

£ 

3 

MAXIMUM RATINGS 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS 

OUTLINE 

TO. 

NOTE 

Pc 

25*C 

(mW) 

Ti 

CC) 

VCB 

(V) 

VCEO 

(V) 

Ic 

(mA) 

lesa 

hfi 

hfe 

hie 

(Q) 

hre 

(XfO 

hoe 

(m© 

It 

*loe 

**lab 

(MHz) 

Nf 

(dB) 

Cob 

CpF) 

Coxrbb 

(ps) 

(ma) 

VC8(V 

min. 

max. 

lc(mA) 

2N2483 

A 

S 

N 

360 

200 

60 

60 




40 

120 

10 

80 




12 






2N2484 

A 

S 

N 

360 

200 

60 

60 




100 

500 

10 

150 




15 






2N2537 

SH 

s 

N 

800 

200 

60 

30 




50 

150 

150 





250 






2N2538 

SH 

s 

N 

800 

200 

60 

30 




100 

300 

150 





250 






2N2594 

A 

s 

N 

5W 

200 

80 

90 




50 

150 

100 

IS 




40 






2N2632 

AP 

s 

N 

40W 

175 

90 

60 




40 

120 

IA 

40 




20 






2N2657 

SP 

S 

N 

I.25W 

200 

80 

60 




40 

120 

IA 





20 






2N2699 

SH 

G 

P 

150 

100 

15 

8 




40 

200 

10 





300 





2N27I1 

A 

s 

N 

200 

125 

18 

18 

roo 

0.5 

18 

30 

90 

2 

n30 





IOKHZ 

2.8 



98 

GE 

2N27I2 

A 

s 

N 

200 

125 

18 

18 

100 

0.5 

18 

75 

225 

2 

80 





iOKHZ 

2.8 



98 

GE 

2N27I3 

A 

s 

N 

200 

125 

18 

18 

200 

0.1 

18 

30 

90 

2 

30 








98 

GE 

2N27I4 

A 

S 

N 

200 

125 

18 

18 

200 

0.1 

18 

75 

225 

2 

80 








98 

GE 

2N2723 

AL 

s 

N 

500. 

200 

80 

60 




2K 

I0K 

10 

1500 




100 






2N2724 

AL 

s 

N 

500 

200 

80 

60 




7K 

50K 

10 

5000 




100 






2N2725 

AL 

s 

N 

500 

200 

45 

45 




2K 

I0K 

0. IA 

1500 




100 






2N2726 

AHP 

s 

N 

IW 

200 

200 

200 




30 

90 

200 

30 




15 






2N2727 

AHP 

s 

N 

IW 

200 

200 

200 




75 

150 

200 

75 




15 






2N2787 

SH 

s 

N 

800 

175 

75 

35 




20 

50 

150 

15 




250 






2N2788 

SH 

s 

N 

800 

175 

75 

35 




40 

120 

150 

30 




250 






2N2789 

SH 

s 

N 

800 

175 

75 

35 




100 

300 

150 

80 




250 






2N2800 

SH 

s 

P 

800 

200 

50 

35 




30 

90 

150 





120 






2N280I 

SH 

s 

P 

800 

200 

50 

35 




75 

225 

150 





120 






2N2828 

SP 

s 

N 

40W 

200 

80 

60 




20 

60 

500 





1 






2N2829 

SP 

s 

N 

40W 

200 

80 

60 




20 

60 

IA 





1 






2N2846 

S 

s 

N 

800 

200 

60 

30 




30 

120 

150 





250 






2N2848 

s 

s 

N 

800 

200 

60 

20 




40 

140 

150 





250 


— 




2N2853-1 

SH 

s 

N 

850 

200 

60 

40 




40 


IA 





30 






2N2854-1 

SH 

s 

N 

850 

200 

60 

40 




IOO 

300 

IA 





30 






2N2855-I 

SH 

s 

N 

850 

200 

60 

40 




40 

120 

IA 





30 






2N2856-I 

SH 

s 

N 

850 

200 

60 

40 




20 

60 

IA 





30 






2N2863 

AH 

s 

N 

800 

200 

60 

25 




30 

220 

200 





150 






2N2864 

AH 

s 

N 

800 

200 

60 

25 




20 

200 

200 





150 






2N2868 

SH 

s 

N 

800 

200 

60 

40 




40 

120 

150 











2N2875 

AHP 

s 

P 

20W 

200 

60 

50 




15 

60 

50 





25 






2N2876 

AH 

s 

N 

17.5W 

200 

80 

60 




5 


2.5A 





150 






2N2877 

AHP 

s 

N 

53W 

200 

80 

60 




20 

60 

IA 

20 




30 






2N2878 

AHP 

s 

N 

53W 

200 

80 

60 




40 

120 

IA 

40 




50 






2N2883 

AHP 

s 

N 

800 

200 

40 

20 




20 


100 





400 






2N2884 

AHP 

s 

N 

800 

200 

40 

20 




20 


100 





400 






2N2904 

SH 

s 

P 

3W 

200 

60 

40 




40 


120 





200 






2N2905 

SH 

s 

P 

3W 

200 

60 

40 




100 

300 

150 





200 






2N2906 

SH 

S 

P 

I.8W 

200 

60 

40 




40 

120 

150 





200 






2N2907 

SH 

s 

P 

1,8W 

200 

60 

40 




100 

300 

150 





200 






2N2923 

A 

s 

N 

200 

125 

25 

25 

100 

0.1 

25 

115 


2 

90 




160 




98 

GE 

2N2924 

A* 

s 

N 

200 

125 

25 

25 

100 

0.1 

25 

155 


2 

150 




160 




98 

GE 

2N2925 

A 

s 

N 

200 

125 

25 

25 

100 

0.1 

25 

215 


2 

235 




160 




98 

GE 

2N2926 

A 

s 

N 

200 

125 

18 

!8 

200 

0.5 

18 




35 




120 


7 


98 

GE 

2N2927 

S 

s 

P 

800 

200 

25 

25 




30 

130 

50 

25 




100 






2N2939 

AHP 

s 

N 

800 

300 

75 

60 




60 

240 

150 





150 






2N294I 

AHP 

s 

N 

800 

200 

150 

100 




60 

240 

150 





150 






2N2947 

AP 

s 

N 

25W 

175 

60 

60 




2.5 

55 

400 





100 






2N2948 

AP 

s 

N 

25W 

175 

40 

40 




2.5 

100 

400 





100 






2N2949 

AP 

s 

N 

6W 

175 

60 

60 




5 

100 

40 





100 






2N2950 

AP 

s 

N 

6W 

175 

60 

60 




5 

100 

40 





100 






2N295I 

AP 

s 

N 

3W 

175 

60 

60 




20 

150 

10 





200 







92 





































































































































TYPE 

TOSHIBA 

NEC 

HITACHI 

MITSUBISHI 

MATSUSHITA 

FUJITSU 

SONY 

SANYO 

NOTE 

2N2483 









2N2484 









2N2537 










2N2538 










2N2594 




2SCI0I8 






2N2632 










2N2657 










2N2699 










2N27II 

2SCI000 


2SC458 



2SCI372 




2N27I2 

2SCIOOO 


2SC458 



2SCI372 




2N27I3 

2SC396 

2SCI2I6 

2SC468 



2SC724 




2N27I4 

2SC396 

2SCI2I6 

2SC468 



2SC724 




2N2723 










2N2724 










2N2725 










2N2726 










2N2727 










2N2787 










2N2788 










2N2789 










2N2800 










2N280I 










2N2828 










2N2829 










2N2846 










2N2848 










2N2853-I 




2SCI0I4 






2N2854-I 




2SCI0I4 






2N2855-1 




2SCI0I4 






2N2856-I 




2SCI0I4 






2N2863 










2N2864 










2N2868 




2SCI0I8 






2N2875 










2N2876 

2SC55I 

2SC598 


2S0737 






2N2877 










2N2878 










2N2883 

2SCII65 

2SC890 


2SC908 






2N2884 

2SCI165 

2SC890 


2SC908 






2N2904 










2N2905 










2N2906 










2N2907 










2N2923 

2SCI000 



2SCI3I2 






2N2924 

2SCI000 



2SCI3I2 






2N2925 

2SCI000 



2 SC 1312 






2N2926 


2SCI216 




2SCÌ23I 


2SC933FP 


2N2927 










2N2939 










2N294I 










2 N2947 

2SC55I 



2SC737 






2N2948 

2SC55I 



2SC737 






2N2949 










2N2950 










2N295I 




2SCI0I8 







93 















































































GE 


MAXIMUM RATINGS 


ELECTRICAL CHARACTERISTICS 


TYPE 

USE 

a 

5 

POLALir 

Pc 

25*C 

(mW) 

Tj 

ro 

VC8 

(V) 

VCEO 

(V) 

Ic 

(mA) 

leso 

hft 

hie 

hie 

(fi) 

hre 

XU) 

hoe 

CiuO) 

It 

*lae 

**fab 

(MHz) 

NF 

(4B) 

Cob 

(PF) 

Coxrbb' 

(ps) 

TO. 

NOTE 

CjuA) 

VesiV) 

mia 

max. 

lc(mA) 

2N2952 

AP 

s 

N 

I.8W 

175 

60 

60 




20 

150 

10 





200 






2N30I3 

SH 

s 

N 

360 

200 

40 

15 




30 

120 

30 





350 






2N30I4 

SH 

s 

N 

360 

200 

40 

20 




30 

120 

30 





350 






2N30I5 

SH 

s 

N 

800 

200 

60 

30 




30 

120 

150 





250 






2N30I6 

AHP 

s 

N 

3.33W 

150 

100 

50 




60 

150 

IA 





200 






2N30I7 

AHP 

s 

N 

3.33W 

150 

100 

50 




60 

150 

IA 





200 






2N302I 

SHP 

s 

p 

25W 

175 

30 

30 




20 

60 

IA 





60 






2N3022 

SHP 

s 

p 

25W 

175 

45 

45 




20 

60 

IA x 





60 






2N3023 

SHP 

s 

p 

25W 

175 

60 

60 




20 

60 

IA 





60 






2N3024 

SHP 

s 

p 

25W 

175 

30 

30 




50 

180 

IA 





60 






2N3025 

SHP 

s 

p 

25W 

175 

45 

45 




50 

180 

IA 





60 






2N3026 

SHP 

s 

p 

25W 

175 

60 

60 




50 

180 

IA 





60 






2N3053 

SH 

s 

N 

SW 

200 

60 

40 




50 

250 

150 





100 






2N3054 

AP 

s 

N 

25W 

200 

90 

60 

4A 



25 

100 

500 

25 




30 




66 

GE 

2N3072 

S 

s 

P 

800 

200 

60 

60 




30 

130 

50 

25 




130 






2N3I07 

s 

s 

N 

800 

200 

100 

60 




100 

300 

150 

60 




70 






2N3I08 

s 

s 

N 

800 

200 

100 

60 




40 

120 

150 





60 






2N3I09 

s 

s 

N 

800 

200 

80 

40 




100 

300 

150 

60 




70 






2N3110 

s 

s 

N 

800 

200 

80 

40 




40 

120 

150 





60 






2N3114 

AH 

s 

N 

800 

200 

150 

150 




30 

120 

30 

25 




40 






2N3118 

AH 

s 

N 

IW 

200 

85 

60 




50 

275 

25 





250 






2N3I20 

S 

s 

P 

800 

200 

45 

.45 




30 

130 

50 

25 




130 






2N3I22 

A 

s 

N 

800 

200 

50 

30 




25 

100 

300 





60 






2N3I33 

SH 

s 

P 

600 

200 

50 

35 




40 

120 

150 





200 




, 


2N3I34 

SH 

s 

P 

600 

200 

SO 

35 




100 

300 

150 





200 






2N3I35 

SH 

s 

P 

400 

200 

50 

35 




40 

120 

150 





200 






2N3I36 

SH 

s 

P 

400 

200 

50 

35 




100 

300 

150 





200 






2N3I38 

AHP 

s 

N 

20W 

200 

65 

65 




10 


IA 





100 






2N3I40 

AHP 

s 

N 

20W 

200 

65 

65 




10 


IA 





100 






2N3I42 

AHP 

s 

N 

25W 

200 

65 

65 




10 


IA 





100 






2N3I44 

AHP 

s 

N 

25W 

200 

65 

65 




10 


IA 





100 






2N3I99 

AHP 

s 

P 

40W 

200 

40 

40 




20 

60 

IA 

10 




1 






2N3200 

AHP 

s 

P 

40W 

200 

60 

60 




20 

60 

IA 

10 




1 






2N3205 

AHP 

s 

P 

40W 

200 

40 

40 




20 

60 

500 

10 




1 






2N3206 

AHP 

s 

P 

40W 

200 

60 

60 




20 

60 

500 

10' 




1 





-- 

2N32I0 

SH 

s 

N 

360 

200 

40 

15 




30 

120 

10 





300 






2N3226 

AP 

s 

N 

75W 

200 

1 35 

35 




20 

50 

2A 

20 




30 






2N3229 

AHP 

s 

N 

17.5-W 

200 

105 

60 




5 


2.5A 





150 






2N3244 

SH 

s 

P 

IW 

200 

40 

40 




50 

150 

500 





175 






2N3245 

SH 

s 

P 

IW 

200 

50 

50 




30 

90 

500 





150 






2N3252 

SH 

s 

N 

IW 

200 

60 

30 




30 

90 

500 





200 






2N3253 

SH 

s 

N 

IW 

200 

75 

40 




25 

75 

375 





175 






2N3295 

AHP 

s 

N 

800 

175 

60 

60 




20 

60 

10 





200 






2N3296 

AHP 

s 

N 

700 

175 

60 

60 




5 

50 

40 





100 






2N3297 

AHP 

s 

N 

25W 

175 

60 

60 




2.5 

35 

400 





100 






2N3298 

AHP 

s 

N 

IW 

175 

25 

15 




80 

240 

10 





200 






2N3299 

SH 

s 

N 

800 

200 

60 

30 




40 

120 

ISO 





250 






2N3300 

SH 

s 

N 

800 

200 

60 

30 




100 

300 

150 





250 






2N330I 

SH 

s 

N 

360 

200 

60 

30 




40 

120 

150 





250 






2N3302 

SH 

s 

N 

360 

200 

60 

30 




100 

300 

150 





250 






2N3309 

AHP 

s 

N 

3.5W 

175 

50 

50 




5 

100 

30 





300 






2N3326 

SH 

s 

N 

800 

175 

60 

45 




40 

120 

150 





250 






2N3375 

AHP 

s 

N 

1 1.6W 

200 

65 

40 




10 

100 

250 





400 






2N3390 

A 

s 

N 

200 

125 

25 

25 

100 

0.1 

18 

400 

800 

2 

400 






2 


98 

GE 

2N3391 

A 

s 

N 

200 

125 

25 

25 

100 

0.1 

25 

250 

500 

2 

250 




120 

1.9 



98 

GE 


94 




















































































































































TYPE 

TOSHIBA 

NEC 

HITACHI 

MITSUBISHI 

MATSUSHITA 

FUJITSU 

SONY 

SANYO 

NOTE 

2N2952 










2N30I3 










2N30I4 










2N30I5 










2N30I6 










2N30I7 










2N302I 










2N3022 










2N3023 










2N3024 










2N3025 










2N3026 










2N3053 










2N3054 

2SDII8 

2S0283 








2N3072 




2SCI0I8 






2N3I07 










2N3I08 










2N3I09 




2SCI0I8 






2N3II0 




2SCI0I8 






2N3II4 










2N3II8 










2N3I20 










2N3I22 

2SC504 

2SC959 

2SC479 


2SC696 

2SC200 




2N3I33 










2N3I34 










2N3I35 










2N3I36 










2N3I38 










2N3140 










2N3I42 










2N3I44 










2N3I99 










2N3200 










2N3205 










2N3206 










2N32I0 










2N3226 










2N3229 










2N3244 










2N3245 










2N3252 










2N3253 










2N3295 

2SC998 



2SC74I 


2SC543 




2N3296 










2N3297 

2SC55I 



2SC737 


2SC543 




2N3298 

2SC50I 

2SC67 


2SC306 


2SC88 




2 N3299 

2SC50I 

2SC67 


2SC306 


2S088 




2N3300 

2SC5UI 

2SC67 


2SC306 


2SC88 




2N3301 

2SC50I 

2SC67 


2SC300 


2SC88 




2N3302 

2SC50I 

2SC67 


2SC300 






2N3309 




2SCI 011 


2SCI465 




2N3326 










2N3375 

2SC549 

2SC598 


2SC69I 


2SC543 


2SC8I4 


2N3390 

2SC732 

2SC923 

2SCI344 



2SCI372 

2SC403C 

2SC933FP 


2N339I 

2SC732 

2SG900 

2SC458LG 


2SC644 

2SC644 





95 
































































































GE 







AXIMUM 

RATINGS 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS 



TYPE 

USE 

| 

Zl 

-i 

Pc 

25*C 

(mW) 

Tj 

VC8 

VCED 

lc 

lc 

BO 

hre 

hie 

hie 

hre 

hoe 

fr 

NF 

Cob 


OUTUN 

NOTE 



X 


CO 

(V) 

(V) 

(mA) 

(^A) 

VcalV 

mia 

max 

lc(mA 


(2) 

(XÌ0 

(><S) 

**fol 

(MHz) 

(dB) 

(PF) 

(ps) 

TO. 


2N339IA 

A 

S 

N 

200 

125 

25 

25 

100 

0.1 

25 

25C 

50 C 

2 

250 




120 

1.9 



98 

GE 

2N3392 

A 

S 

N 

200 

125 

25 

25 

100 

0.1 

25 

150 

30C 

2 

150 




120 



. 

98 

GE 

2N3393 

A 

s 

N 

200 

125 

25 

25 

100 

0. 

25 

90 

I8C 

2 

90 




120 




98 

GE 

2N3394 

A 

s 

N 

200 

125 

25 

25 

100 

0.1 

25 

55 

IIC 

2 

55 




120 




98 

GE 

2N3395 

A 

s 

N 

200 

125 

25 

25 

100 

0.1 

25 

150 

50C 

2 

150 






10 


98 

GE 

2N3396 

A 

s 

N 

200 

125 

25 

25 

100 

0.1 

25 

90 

500 

2 

90 






10 


98 

GE 

2N3397 

A 

s 

N 

200 

125 

25 

25 

100 

0.1 

25 

55 

500 

2 

55 






10 


98 

GE 

2N3398 

A 

s 

N 

200 

125 

25 

25 

100 

0.1 

25 

55 

800 

2 

55 






10 


98 

GE 

2N3402 

A 

s 

N 

560 

150 

25 

25 

500 

0.1 

25 

75 

225 

2 

75 

5100 

2.7 

14 





98 

GE 

2N3403 

A 

s 

N 

560 

150 

25 

25 

500 

0. 1 

25 

180 

540 

2 

'180 

9000 

4.5 

21 





98 

GE 

2N3404 

A 

s 

N 

560 

150 

50 

50 

500 

0. 1 

50 

75 

225 

2 

75 

4200 

2 

10 





98 

GE 

2N3405 

A 

s 

N 

560 

150 

50 

50 

500 

0.1 

50 

180 

540 

2 

100 

8300 

4 

20 





98 

GE 

2N3414 

A 

s 

N 

500 

160 

25 

25 

500 

0.1 

25 

75 

225 

2 

75 

5100 

2.7 

14 





98 

GE 

2N3415 

A 

s 

N 

500 

160 

25 

25 

500 

0.1 

25 

180 

540 

2 

180 

9000 

4.5 

21 





98 

GE 

1 2N34I6 

A 

s 

N 

500 

160 

50 

50 

500 

0.1 

50 

75 

225 

2 

75. 

4200 

2.7 

10 





98 

GE 

2N34I7 

A 

s 

N 

500 

160 

50 

50 

500 

0.1 

50 

180 

540 

2 

100 

8300 

4 

20 





98 

GE 

2N34I8 

SP 

s 

N 

800 

175 

85 

60 




20 

60 

IA 





40 






2N3420 

SP 

s 

N 

800 

175 

85 

60 




40 

120 

IA 





40 






2N3440 

AH 

s 

N 

IW 

200 

300 

250 




40 

160 

20 

25 




15 






2N3441 

AH 

s 

N 

25W 

200 

160 

140 

3A 



25 

100 

500 





0.8 




66 

GE 

2N3442 

AP 

s 

N 

1 I7W 

200 

160 

140 

5A 



20 

70 

3A 









3 

GE 

2N3444 

SH 

s 

N 

IW 

200 

80 

50 




20 

60 

500 





150 






2N3462 

A 

s 

N 

300 

200 

50 

35 




100 

300 

10 

150 




10 






2H3463 

A 

s 

N 

300 

200 

60 

45 




120 

360 

10 

150 




45 






2N3464 

AHP 

s 

N 

5W 

200 

60 

40 




35 

100 

200 

30 




50 






2N3467 

SH 

s 

P 

IW 

200 

40 

40 




40 

120 

500 





175 






2N3468 

SH 

s 

P 

IW 

200 

50 

50 




25 

75 

500 





150 






2N3469 

AHP 

s 

N 

1.25W 

200 

35 

25 




100 

350 

500 

100 




20 






2N3478 

AH 

s 

N 

200 

200 

30 

15 




25 

150 

2 

25 




750 






2N3485 

SH 

s 

P 

2W 

200 

60 

40 




40 

120 

150 





200 






2N3486 

SH 

s 

P 

2W 

200 

60 

40 




100 

300 

150 





200 






2N3500 

AH 

s 

N 

IW 

200 

150 

150 




40 

120 

150 

50 




150 






2N3506 

SH 

s 

N 

IW 

200 

60 

40 




40 

200 

1. 5A 





60 





• 

2N3507 

SH 

s 

N 

IW 

200 

80 

50 




30 

150 

I.5A 





60 






2N3508 

SH 

s 

N 

400 

200 

40 

20 




40 

120 

10 





500 






2N35I0 

SH 

s 

N 

360 

200 

40 

10 




25 

150 

150 

20 




350 






2N35II 

SH 

s 

N 

360 

200 

40 

15 




30 

120 

150 

20 




450 






2N35I2 

SH 

s 

N 

800 

200 

60 

35 




10 


500 





250 






2N3526 

AH 

s 

N 

800 

200 

130 

120 




30 

120 

30 

25 




40 






2N3544 

AH 

s 

N 

300 

175 

25 

25 




25 


10 





600 






2N3547 

A 

s 

P 

360 

200 

60 

60 




100 

500 

IA 

120 




45 






2N3548 

A 

s 

P 

400 

200 

60 

45 




100 

300 

10 

150 




60 






2N3553 

AHP 

s 

N 

7W 

200 

65 

40 




10 

100 

250 





400 






2N3554 

SH 

s 

N 

800 

200 

60 

30 




25 

100 

750 





150 






2N3563 

AH 

s 

N 

260 

125 

30 

12 




20 

200 

8 

20 




600 






2N3564 

AH 

s 

N 

260 

125 

30 

15 




20 

500 

12 

20 




400 






2N3565 

A 

s 

N 

260 

125 

30 

25 




150 

600 

1 

120 




40 






2N3566 

A 

s 

N 

300 

125 

40 

30 




150 

600 

10 

□ 




40 






2N3567 

A 

s 

N 

300 

125 

80 

40 




40 

120 

150 





60 






2N3568 

A 

s 

N 

300 

125 

80 

60 




40 

120 

150 





60 






2N3569 

A 

s 

N 

300 

125 

80 

40 




100 

300 

150 





60 






2N3579 

AH 

s 

P 

400 

200 

60 

60 




30 

120 

1 

30 




80 






2N3580 

AH 

s 

P 

400 

200 

60 

60 




60 

240 

1 

60 




80 






2N358I 

AH 

s 

P 

400 

200 

50 

40 




50 

50 

too 

50 




30 






2N3582 

AH 

s 

P 

400 

200 

50 

40 




00 

300 

100 

100 




30 



L 




96 




















































































































































































































































TYPE 

TOSHIBA 

NEC 

HITACHI 

MITSUBISHI 

— 

MATSUSHITA 

FUJITSU 

| 

1 SONY 

SANYO 

NOTE 

2N339IA 

2SC732 

2SC 945 

2SC458LG 

2SC300 



2SC63IA 



2N3392 

2SC400 

2SCI2I6 

2SCI085 

2SCI3I2 

2SC478 

2SC724 


2SC933FP 


2N3393 

2SC400 

2SCI2I6 

2SCI085 

2SCI3I2 

2SC478 

2SC724 


2SC933FP 


2N3394 

2SC400 

2SCI2I6 

2SCI085 

2SCI3I2 

2SC478 

2SC724 


2SC933FP 


2N3395 

2SCI000 

2SCI2I6 


2SC7I2F 


2SC724 

2SC63I 



2N3396 

2SCI000 

2SCI2I6 


2SC7I2F 


2SC724 

2SC63I 


— 

2N3397 

2SCI000 

2SG 1216 


2SC7I2F 


2SC724 

2SC63I 



2N3398 

2SCI000 

2SC 1216 


2SC7I2F 


2SC724 

2SC63I 



2N3402 





2SCI346 





2N3403 





2SCI346 





2N3404 





2SCI347 





2N3405 





2SCI347 





2N3.4I4 





2SC1346 





2N34I5 





2SCI346 





2N34I6 





2SCI347 





2N34I7 





2SCI347 





2N34I8 










2N3420 










2N3440 










2N344I 


2SD284 





2SD56 



2N3442 


2SD286 








2N3444 










2N3462 

2SC734 

2SCI2I6 

2SC3I7 

2SG620 

2SC456 

2SC725 

2SC3I8 


- - - 

2N3463 " 

2SC734 

2SCI2I6 

2SC3I7 

2SC620 

2SC456 

2SC725 

2SCII29 



2 N3464 










2N3467 










2N3468 










2N3469 










2N3478 










2N3485 










2N3486 










2N3500 










2N3506 










2N3507 










2N3508 










2N35I0 










2N35II 










2N35i2 










2N3526 










2N3544 










2N3547 










2N3548 










2N3553 

2SC549 

2SC598 




2SC542 


2SC6I4 


2N3554 










2 N 3563 

2SC387A 

2SC922 


2SC763 

2SCI047 

2SC72I 

2SCI129 



2N3564 


2SC922 


2SC763 

2SCI047 

2SC72! 

2SCI129 



2N3565 


2SC838 

2SC46I 

2SC7I0 




2SC933FP 


2N3566 




2SC620 

2SC456 

2SC725 




2N3567 



2SC284 

2SC7I4 






2N3568 



2SC284 

2SCI211 






2N3569 



2SC284 

2SC7I4 






2N3579 










2N3580 










2N358I 










2N3582 











97 













































































































































GE 


TYPE 

USE 

MATERIAL 1 

1 

MAXIMUM RATINGS 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS 

OUTLINE 

TO. 

NOTE 

Pc 

25'C 

(mW) 

Tj 

CO 

Vcs 

(V) 

Veto 

(V) 

le 

(mA) 

ledo 

lire 

life 

hie 

(S) 

hre 

(XLO) 

hoe 

(»B) 

f T 

*foe 

**fob 

(MHz) 

NF 

(dB) 

Cob 

(pF) 

Coxrbb' 

(ps) 

(vuA) 

VcalV) 

min 

max. 

lc(mA) 

2N3583 

AHP 

s 

N 

35W 

200 

250 

175 




40 

200 

500 

25 




• 10 






2N3589 

AHP 

s 

N 

2W 

175 

200 

200 




30 

90 

200 

30 




15 






2N3590 

AHP 

s 

N 

2W 

175 

200 

200 




75 

150 

200 

75 




15 






2N3591 

AHP 

s 

N 

IW 

175 

200 

200 




30 

90 

200 

30 




15 






2N3592 

AHP 

s 

N 

IW 

175 

200 

200 




75 

150 

200 

75 




15 






2N3593 

AHP 

s 

N 

IW 

175 

200 

200 




30 

90 

200 

30 




15 






2N3594 

AHP 

s 

N 

IW 

175 

200 

200 




75 

150 

200 

75 




15 






2N3600 

AH 

s 

N 

200 

200 

30 

15 




20 

150 

3 

40 




850 






2N3605 

S 

s 

N 

200 

150 

18 

14 




30 


10 





300 






2N3606 

S 

s 

N 

200 

150 

18 

14 




30 


10 





300 






2N3607 

S 

s 

IM 

200 

150 

18 

14 




30 


10 





300 






2N36I9 

AHP 

s 

N 

7.5W 

175 

75 

40 




40 


IA 





200 






2N3620 

AHP 

s 

IM 

7.5W 

175 

75 

40 




40 


IA 





200 






2N362I 

AHP 

s 

N 

30 W 

175 

75 

40 




40 


IA 





200 






2N3622 

AHP 

s 

N 

30W 

175 

75 

40 




40 


IA 





200 






2N3623 

AHP 

s 

N 

7.5W 

175 

75 

40 




40 


IA 





200 






2N3624 

AHP 

s 

IM 

7.5W 

175 

75 

40 




40 


IA 





200 






2IM3625 

AHP 

s 

N 

30 W 

175 

75 

40 




40 


IA 





200 






2N3626 

AHP 

s 

IM 

30 W 

175 

75 

40 




40 


IA 





200 






2N3627 

AHP 

s 

N 

7.5W 

175 

100 

50 




40 


IA 





200 






2N3628 

AHP 

s 

N 

7.5W 

175 

100 

50 




40 


IA 





200 






2N3629 

AHP 

s 

IM 

30W 

175 

100 

50 




40 


IA 





200 






2N3630 

AHP 

s 

IM 

30W 

175 

100 

50 




40 


IA 





200 






2IM3632 

AHP 

s 

IM 

23W 

200 

65 

40 




10 

150 

250 





250 






2IM3633 

SH 

s 

IM 

300 

200 

15 

6 




50 

150 

10 











2IM3638 

SH 

s 

P 

300 

125 

25 

25 




30 


50 

25 




100 






2N3638A 

SH 

s 

P 

300 

125 

25 

25 




100 


50 

100 




150 






2N364I 

AHP 

s 

IM 

350 

125 

60 

30 




40 

120 

150 





250 






2IM3642 

AHP 

s 

N 

350 

125 

60 

45 




40 

120 

150 





250 






2IM3643 

AHP 

s 

N 

350 

125 

60 

30 




100 

300 

150 





250 






2IM3644 

SH 

s 

P 

300 

125 

45 

45 




115 

300 

50 





200 






2IM3659 

AH 

s 

IM 

4W 

200 

220 

170 




20 


10 

20 




50 






2IM3660 

AHP 

s 

P 

5W 

200 

40 

30 




25 

100 

500 





25 






2IM366I 

AHP 

s 

P 

5W 

200 

60 

50 




25 

100 

500 





25 






2N3662 

AH 

s 

N 

200 

125 

18 

12 

25 

0.5 

15 

20 


8 





700 


1.5 


98 

GE 

2N3663 

AH 

s 

IM 

200 

125 

30 

12 

25 

0.5 

15 

20 


8 





700 

MMHZ 

3 


98 

GE 

2IM3675 

SP 

s 

IM 

8.8W 

200 

90 

55 




12 

60 

IA 





1 






2IM3678 

SH 

s 

IM 

800 

200 

75 

55 




40 

120 

150 





250 






2N368 1 

AH 

s 

N 

200 

200 

10 

7 




20 

220 

2 

20 




1 






2IM3682 

AH 

s 

IM 

360 

200 

40 

15 




40 

120 

10 

45 




600 






2IM3683 

AH 

s 

IM 

200 

200 

30 

12 




20 

150 

8 

30 




1 






2IM3688 

AH 

s 

IM 

200 

125 

40 

40 




30 


4 





400 






2N3689 

AH 

s 

IM 

200 

125 

40 

40 




30 


4 





400 






2IM3690 

AH 

s 

IM 

200 

125 

40 

40 




30 


4 





400 






2IM369I 

A , 

s 

IM 

200 

125 

35 

20 




40 

160 

10 

40 




200 






2IM3692 

A 

s 

IM 

200 

125 

35 

20 




100 

400 

10 

100 




200 






2N3693 

AH 

s 

IM 

200 

125 

45 

45 




40 

160 

10 





200 






2IM3694 

AH 

s 

IM 

200 

125 

45 

45 




100 

400 

10 





200 






2N3702 

A 

s 

P 

300 

150 

40 

25 




60 

300 

50 





100 






2N3703 

A 

s 

P 

300 

150 

50 

30 




30 

150 

50 





100 






















































— 








































































98 










































































































TYPE 

TOSHIBA 

NEC 

HITACHI 

MITSUBISHI 

MATSUSHITA 

FUJITSU 

SONY 

SANYO 

NOTE 

2N3583 










2N3589 










2N3590 










2N359I 










2N3592 










2N3593 










2N3594 


_ 








2N3600 










2N3605 










2N3606 










2N3607 










2N36I9 




2SC69I 




2SC6I4 


2N3620 




2SC69I 




2SC6I4 


2N362I 

2SCI077 

2SCI037 


2SC690 






2N3622 

2SCI077 

2SCI037 


2SC690 






2N3623 




2SC69I 




2SC6I4 


2 N3624 




2SC69I 




2SC6I4 


2N3625 

2SCI077 

2SCI037 


2SC690 






2N3626 

2SCI077 

2SCI037 


2SC690 






2N3627 










2N3628 










2N3629 










2N3630 










2N3632 

2SG55I 



2SC737 


2SC543 




2N3633 










2N3638 










2N3638A 










2N3641 




2SC620 

2SC456 





2N3642 




2SC620 

2SC456 





2N3643 




2SC620 

2SC456 





2N3644 










2N3659 










2N3660 


2SA635 


2SA624 






2N366I 


2SA635 


2SA624 






2N3662 

2SC786 

2SC922 

2SC683 




2SCII29 



2N3663 

2SC785 

2SCI187 

2SC7I7 




2SCI129 



2N3675 










2N3678 










2N368I 










2N3682 










2N3683 










2N3688 


2SCI187 

2SC7I7 




2SCI129 



2N3689 


2SCII87 

2SC7I7 




2SCI129 



2N3690 


2SCII87 

2SC7I7 




2SCI129 



2N369I 

2SG732 


2SC46I 

2SC7I0 



2SC632 

2SC933FP 


2N3692 

2SC732 


2SC46I 

2SC7I0 



2SC632 

2SC933FP 


2N3693 

2SC732 


2SC46I 

2SC7I0 



2SC632 

2SC933FP 


2N3694 

2SC732 


2SC46I 

2SC7I0 



2SC632 

2SC933FP 


2N3702 










2N3703 



















































ZE 

_ 







99 














































































































































































GE 




. 


MAXIMUM RATINGS 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS 



TYPE 

USE 

j§ 


Pc 

25‘C 

(mW) 

Tj 

VCB 

Veto 

le 

ICBO 

lì Ft 

hfe 

hie 

href 

hoe 

lr 

♦1 at 

NF 

Cot! 

Coxrbb 

TO. 

NOTE 



z 

o 

Q_ 

I-ci 

(V) 

(V) 

(mAJ 

(;UA) 

Vca(V 

min. 

rax. 

le (mA) 


(Q) 

IxlJ 

1/^5) 

(MHz) 


(pF) 

(ps) 


2N3704 

A 

S 

N 

360 

150 

50 

30 

800 



100 

300 

50 





100 




18 


2N3705 

A 

s 

N 

360 

150 

50 

30 




50 

150 

50 





100 






2N3706 

A 

s 

N 

360 

150 

40 

20 




30 

600 

50 





100 






2N3707 

A 

s 

N 

250 

150 

30 

30 

100 



100 

400 

400 

100 










2N3708 

A 

s 

N 

250 

150 

30 

30 

100 



45 

660 

660 

45 










2N3709 

A 

s 

N 

250 

150 

30 

30 




45 

165 

1 

45 










2N37I0 

A 

s 

N 

250 

150 

30 

30 




90 

330 

1 

90 










2N3711 

A 

s 

N 

250 

150 

30 

30 




180 

660 

1 

180 










2N37I2 

AH 

s 

P 

800 

200 

150 

150 




30 

150 

30 

25 




40 






2N37I9 

SHP 

s 

P 

6W 

200 

40 

40 




25 

180 

IA 





60 






2N3720 

SHP 

s 

P 

6W 

200 

60 

60 




25 

180 

IA 





60 






2N372I 

A 

s 

P 

200 

125 

18 

18 

100 

0.5 

18 

60 

660 

2 

60 




120 






2N3722 

S 

s 

P 

800 

200 

80 

60 




40 

150 

100 




300 






2N3724 

SH 

s 

P 

800 

200 

50 

30 




60 

150 

100 





300 

— 





2N3724A 

SH 

s 

P 

IW 


50 

30 




60 

150 

100 











2N3725A 

SH 

s 

P 

IW 


80 

50 




60 

150 

100 

3 





— 





2N3734 

SH 

s 

P 

IW 

200 

50 

30 

IA 


L 

30 

120 

IA 





300 






2N3735 

SH 

s 

P 

IW 

200 

75 

50 

IA 



20 

80 

IA 





250 






2N3738 

AP 

s 

P 

20W 

175 

250 

225 

IA 



40 

200 

100 

35 




15 






2N3739 

AP 

s 

P 

20W 

175 

325 

300 

IA 



40 

200 

100 

35 




15 






2N3740 

AP 

s 

P 

25W 

200 

60 

60 

4A 



30 

100 

250 

25 




4 






2N3740A 

AP 

s 

P 

25W 

200 

60 

60 




30 

100 

250 

25 




4 






2N3742 

AH 

s 

N 

IW 

200 

300 

300 




20 

200 

30 0 

20 




30 






2N3744 

AHP 

s 

N 

30W 

200 

60 

40 




20 

60 

IA 

20 




30 






2N3745 

AHP 

s 

N 

30W 

200 

80 

60 




20 

60 

IA 

20 




30 






2N3747 

AHP 

s 

N 

30W 

200 

60 

40 




40 

120 

IA 

40 




40 






2N3748 

AHP 

s 

N 

30W 

200 

80 

60 




40 

120 

IA 

40 




40 






2N3762 

SH 

s 

P 

IW 

200 

40 

40 




30 

120 

IA 





180 






2N3763 

SH 

s 

P 

IW 

200 

60 

60 




20 

80 

IA 





150 






2N3766 

AP 

s 

N 

20W 

175 

80 

60 




40 

160 

500 

40 




15 






2N377I 

AP 

s 

N 

I50W 

200 

50 

40 

30A 

2mA 

50 

15 

60 

I5A 

40 








3 

GE 

2N3772 

AP 

s 

N 

I50W 

200 

100 

60 

20A 

5mA 

100 

15 

60 

I0A 

40 








3 

GE 

2N3773 

AP 

s 

N 

I50W 

200 

160 

140 

I6A 

2mA 

140 

15 

60 

8A 









3 

GE 

2N3798 

A 

s 

P 

360 

200 

60 

60 




150 

450 

500 

150 




30 






2N38I8 

AHP 

s 

N 

25W 

175 

60 

60 




5 

50 

400 

3 










2N3825 

AH 

s 

N 

250 

150 

30 

15 




20 


2 





200 






2N3830 

SH 

s 

N 

IW 

200 

80 

50 




30 


150 





200 






2N383I 

SH 

s 

N 

IW 

200 

70 

40 




35 


150 





200 






2N3843 

AH 

s 

N 

200 

125 

30 

30 

100 

0.5 

18 

20 

40 

2 





60 

2 MHZ 

5.5 

3 

150 

92 

GE 

2N3843A 

AH 

s 

N 

200 

125 

30 

30 

100 

0.5 

18 

20 

40 

2 





60 

2 MHZ 
5.5 

3 

150 

92 

GE 

2N3844 

AH 

s 

N 

200 

125 

30 

30 | 

100 

0.5 

18 

35 

70 

2 





90 

2 MHZ 
5.5 

3 

150 

92 

GE 

2N3844A 

AH 

s 

N 

200 

125 

30 

30 

100 

0.5 

18 

35 

70 

2 





90 

2 MHZ 
S.5 

3 

150 

92 

GE 

2N3845 

AH 

s 

N 

200 ; 

125 

30 

40 

100 

0.5 

18 

60 

120 

2 





120 

2 MHZ 
5.5 

3 

150 

92 

GE 

2N3845A 

AH 

s 

N 

200 

125 

30 

30 

100 

0.5 

18 

60 

120 

2 





120 

2 MHZ 

s.s 

3 

150 

92 

GE 

2N3852 

SHP 

s 

N 

30W 

200 

60 

40 




50 

150 

IA 





20 






2N3853 

SHP 

s 

N 

30W 

200 

60 

40 




30 

90 

IA 





20 






2N3854 

AH 

s 

N 

200 

150 

18 

18 

100 

0.5 

18 

35 

70 

2 





100 


16 

25 

92 

GE 

2N3854A 

AH 

s 

N 

200 

150 

30 

30 

100 

0.5 

18 

35 

70 

2 





100 


16 

25 

92 

GE 

2N3855 

AH 

s 

N 

200 

150 

18 

18 

100 

0.5 

18 

60 

120 

2 





130 


16 

35 

92 

GE 

2N3855A 

AH 

s 

N 

200 

150 

30 

30 

100 

0.5 

18 

60 

120 

2 





130 


16 

35 

92 

GE 

2N3856 

AH 

s 

N 

200 

150 

18 

18 

100 

0.5 

18 

100 

200 

2 





140 


16 

40 

92 

GE 

2N3856A 

AH 

s 

N 

200 

150 

30 

30 

100 

0.5 

18 

100 

200 

2 





140 


16 

40 

92 

GE 

2N3858 

AH 

s 

N 

200 

125 

30 

30 

100 

0. 05 

40 

60 

120 

2 





90 



65 

92 

GE 

2N3858A 

AH 

s 

N 

200 

100 

60 

60 

100 

0. 05 

60 

45 


1 





90 



65 

92 

GE 

2N3859 

AH 

s 

N 

200 

125 

30 

30 

100 

0.05 

40 

100 

200 

2 





90 



65 

92 

GE 


100 







































































































































































TYPE 

TOSHIBA 

NEC 

HITACHI 

MITSUBISHI 

MATSUSHITA 

FUJITSU 

SONY 

SANYO 

NOTE 

2N3704 










2N3705 










2N3706 










2N3707 

2SC732 

2SC900 

2SC458LG 

2SC87I 

2SC644 


2SC63IA 



2N3708 

2SCIOOO 

2SC90D 

2SC458LG 


2SC644 


2SC63IA 



2N3709 

2SCI000 

2SC900 

2SC458LG 


2SC644 


2SC63IA 



2N37I0 

2SCI000 

2SC900 

2SC458LG 


2SC644 

2SC63IA 



2N3711 

2SCI000 

2SC900 

2SC458LG 


2SC644 

2SC63IA 



2N37I2 










2N37I9 










2N3720 










2N372I 

2SCI000 


2SC458 

2SC7I2 


2SC724 




2N3722 










2N3724 










2N3724A 










2N3725A 










2N3734 

2SC998 

2SC3I9 


2SC730 


2SCI479 




2N3735 










2N3738 










2N3739 










2N3740 










2N3740A 










2N3742 










2N3744 










2N3745 










2N3747 










2N3748 










2N3762 










2N3763 










2N3766 










2N377I 

2SDI14 





2SD250 




2N3772 

2SD113 

2SDI32 




2SD250 




2N3773 



2SD34I 




2SD340 



2N3798 










2N38I8 










2N3825 

2SC979 

2SC67 

2SC907A 

2SC30I 



2SCI128 



2N3830 










2N383I 










2N3843 

2SC733 


2SC64I 

2SC712 



2SC63IA 

2SC933FP 


2N3843A 

2SC733 


2SC64I 

2SC7I2 



2SC63IA 

2SC933FP 


2N3844 

2SC733 


2SC64I 

2SC7I2 



2SC63IA 

2SC933FP 


2N3844A 

2SC733 


2SC64I 

2SC71 2 



2SC63IA 

2SC933FP 


2N3845 

2SC733 


2SC64I 

2SC7I2 



2SC63IA 

2SC933FP 


2N3845A 

2SC733 


2SC64I 

2SC7I2 



2SC63IA 

2SC933FP 


2N3852 










2N3853 










2N3854 

2SC733 


2SC64I 

2SC7I2 



2SC63IA 

2SC933FP 


2N3854A 

2SC733 


. 2SC64I 

2SC7I 



2SC63IA 

2SC933FP 


2N3855 

2SC733 


2SC64I 

2SC7I2 



2SC63IA 

2SC933FP 


2N3855A 

2SC733 


2SC64I 

2SC712 



2SC63IA 

2SC933FP 


2N3856 

2SC733 


2SC64I 

2SC7I2 



, 2SC63IA 

2SC933FP 


2N3856A 

2SC733 


2SC64I 

2SC7I2 



2SC63IA 

2SC933FP 


2N3858 

2SC733 


2SC64I 

2SC7I2 



2SC63IA 

2SC933FP 


2N3858A 

2S.C506 

2SCI278 



2SCI033 



2SC7I5 


2N3859 



2SC46I 

2SC7I3 



2SC63IA 

2SC933FP 1 



101 

























































































GE 


MAXIMUM RATINGS 


TYPE 

USE 

a 

i 

3 

Pc 

25’C 

(mW) 

Tj 

CC) 

VCB 

(V) 

Veto 

(V) 

le 

(mAJ 

le» 

hrt 

hfe 

hie 

(2) 

hre 

(xfri 

hoe 

1/451 

fi 
*foe 
..fab 
(MH ) 

NF 

0») 

Cob 

(pF) 

Coxrbb 

(ps) 

OUTLINE 

TO. 

NOTE 


Vo(V 

min. 

max. 

lc(mA 


2N3859A 

AH 

s 

N 

200 

100 

60 

60 

100 

0. 05 

60 

75 


1 





90 



65 

92 

GE 

2N3860 

AH 

s 

N 

200 

125 

30 

30 

100 

0. 05 

40 

150 

300 

2 





90 



65 

92 

GE 

2N3866 

AHP 

s 

N 

5W 

200 

55 

30 




10 

200 

50 





250 






2N3867 

SH 

s 

p 

IW 

200 

40 

40 




40 

200 

I.5A 





60 






2N3868 

SH 

s 

p 

IW 

200 

60 

60 




30 

150 

1.5A 





60 






2N3869 

AHP 

s 

N 

2.5W 

175 

40 

20 




20 

150 

30 











2N3877 

A 

s 

N 

200 

150 

70 

70 

50 

0. 1 

70 

20 

250 

2 





160 




98 

GE 

2N3877A 

A 

s 

N 

200 

150 

85 

85 

50 

0. 1 

70 

20 

250 

2 





160 




98 

GE 

2N3878 

AHP 

s 

N 

35W 

200 

120 

50 




40 

200 

5A 

40 




40 






2N3880 

AH 

s 

N 

200 

200 

30 

15 




30 

200 

3 

50 




1200 






2N3900 

A 

s 

N 

200 

125 

18 

18 

100 

0. 1 

18 

250 

500 

2 

170 




160 

1.9 



98 

GE 

2N3900A 

A 

s' 

N 

200 

125 

18 

18 

100 

0, 1 

18 

250 

500 

2 

170 




160 

1.9 



98 

GE 

2N3901 

A 

s 

N 

200 

125 

18 

18 

100 

0. 01 

15 

350 

700 

2 

350 




200 




98 

GE 

2N3903 

SH 

s 

N 

3|0 

135 

60 

40 




50 

150 

10 

50 




250 






2N3904 

SH 

s 

N 

310 

135 

60 

40 




100 

300 

10 

100 




300 






2N3905 

SH 

s 

P 

310 

135 

40 

40 




50 

150 

10 

50 




200 






2N3906 

SH 

s 

P 

310 

135 

40 

40 




100 

300 

10 

100 




250 






2N39I0 

SC 

s 

P 

500 

200 

60 

50 




40 

160 

1 





4 






2N39I1 

SC 

s 

P 

500 

200 

60 

40 




60 

240 

1 





8 






2N39I2 

SC 

s 

P 

500 

200. 

60 

30 




90 


1 





10 






2N3913 

SC 

s 

P 

400 

200 

60 

50 




40 

160 

1 





4 






2N39I4 

SC 

s 

P 

400 

200 

60 

40 




60 

240 

1 





8 






2N39I5 

SC 

s 

P 

400 

200 

60 

30 




90 


1 





10 






2N39I6 

AP 

s 

N 

5W 

150 

150 

ISO 




40 

200 

150 

30 




50 






2N39I7 

AP 

s 

N 

20W 

150 

80 

40 




30 

120 

IA 

15 




50 






2N39I8 

AP 

s 

N 

20W 

150 

80 

40 




100 

300 

IA 

30 




50 






2N39I9 

SP 

s 

N 

I5W 

150 

120 

60 

~ 1 



40 

120 

2A 





80 






2N3923 

AH 

s 

N 

8W 

200 

150 

150 




30 

120 

25 

20 




40 






2N3924 

AHP 

s 

N 

7W 

200 

36 

18 











250 






2N3925 

AHP 

s 

N 

I0W 

200 

36 

18 











250 






2N3926 

AHP 

s 

N 

! I.6W 

200 

36 

18 











250 






2N3927 

AHP 

s 

N 

23. 2W 

200 

36 

18 











200 






2N3932 

AH 

s 

N 

200 

200 

30 

20 




40 

150 

2 

50 




750 






2N3933 

AH 

s 

N 

200 

200 

40 

30 




60 

200 

2 

60 




750 






2N3945 

S 

s 

N 

5W 

200 

70 

50 




40 

250 

150 





60 






2N3946 

SH 

s 

N 

360 

200 

60 

40 




50 

150 

10 

50 




250 






2N3947 

SH 

s 

N 

360 

200 

60 

40 




100 

300 

10 

100 




300 






2N3948 

AHP 

s 

N 

IW 

200 

36 

20 




15 


50 





700 






2N3953 

AH 

s 

N 

200 

200 

15 

12 




30 

360 

2 

40 




1300 






2N39S9 

SH 

s 

N 

400 

200 

20 

12 




40 

200 

10 

13 




1300 






2N3960 

SH 

s 

N 

400 

200 

20 

12 




40 

200 

10 

16 




1600 






2N396I 

AHP 

s 

N 

IOW 

200 

65 

40 











400 






2N3962 

A 

s 

P 

360 

200 

60 

60 




100 

300 

10 

100 




40 






2N3964 

A 

s 

P 

360 

200 

45 

45 




250 

500 

10 

250 




50 






2N3965 

A 

s 

P 

360 

200 

60 

60 




250 

500 

10 

250 




50 






2N3973 

S 

s 

N 

360 

150 

60 

30 




35 

100 

10 





200 






2N3974 

s 

s 

N 

360 

150 

60 

30 




55 

200 

10 





200 






2N3975 

s 

s 

N 

360 

150 

60 

30 




35 

100 

10 





200 






2N3976 

s 

s 

N 

360 

150 

60 

30 




55 

200 

10 





200 






2N3983 

AH 

s 

N 

200 

ISO 

30 

12 




30 


4 





500 






2N3984 

AH 

s 

N 

200 

150 

30 

12 




20 


4 





400 






2N3985 

AH 

s 

N 

200 

150 

30 

12 




20 


4 





300 






2N40I2 

AP 

s 

N 

I.6W 

200 

65 

40 




4 

40 

IA 





400 






2N40I3 

SH 

s 

N 

360 

200 

60 

40 





150 

100 





300 






2N40I4 

SH 

s 

N 

360 

200 

80 

50 





150 

100 





300 







102 





































































































































































TYPE 

TOSHIBA 

NEC 

HITACHI 

MITSUBISHI 

MATSUSHITA 

FJITSU 

SONY 

SANYO 

NOTE 

2N3859A 

2SC506 


2SC 473 







2N3860 

2SC732 


2SC46I 

2SC 620 


2SC63IA 

2SC933FP 


2N3866 










2N3867 










2N3868 










2N3869 










2N3877 

2SC506 


2SC473 







2N3877A 

2SC506 









2N3878 










2N3880 










2N3900 

2SC732 

2SC8I5 

2SC458LG 

2SC 1312 



2SC63IA 



2N3900A 

2SC732 

2SC8I5 

2SC458LG 

2SC 1312 



2SC63IA 



2N390I 

2SC732 

2SC a 1 5 

2SC458LG 

2SC 1312 



2SC63IA 



2N3903 



2SCI2I4 

2SCI2I0 


2SCI247A 




2N3904 



2SCI2I4 

2SCI2I0 


2SCI247A 




2N3905 




2SA696 


2SA555 




2N3906 




2SA696 


2SA555 




2N3910 


2SA636 








2N3911 


2SA636 








2N39I2 


2SA636 








2N3913 


2SA636 








2N39I4 


2SA636 








2N39I5 


2SA636 








2N39I6 










2N39I7 










2N39I8 










2N39I9 










2N3923 










2N3924 





2SC572 





2N3925 





2SC572 





2N3926 

2SCI120 

2SC637 


2SC703 

2SC597 

2SC843 




2N3927 

2SCI120 

2SC320 




2SC842 




2N3932 










2N3933 










2N3945 










2N3946 










2N3947 










2N3948 

2SCI165 

2SC890 


2SC908 

2SC73I 

2SCI479 




2N3953 










2N3959 










2N3960 










2N396I 


2SC598 


2SC69I 


2SC542 




2N3962 










2N3964 










2N3965 










2N3973 

2SC734 


2SC3I7 

2SC620 

2SC456 

2SC72 5 


2SC933 


2N3974 

2SC734 


2SC3I7 

2SC620 

2SC456 

2SC72 5 


2SC933 


2N3975 

2SC734 


2SC3I7 

2SC620 

2SC456 

2SC725 


2SC933 


2N3976 

2SC734 


2SC3I7 

2SC620 

2SC456 

2SC725 


2SC933 


2N3983 










2N3984 










2N3985 










2N40I2 

2SC549 

2SC598 


2SC69I 


2SC542 


2SC6I4 


2N40I3 










2N40I4 











103 













































































GE 


MAXIMUM RATINGS 


ELECTRICAL CHARACTERISTICS 


TYPE 

USE 

z 

3 

o 

Pc 

25‘C 

(mW) 

Tj 

m 

Vc8 

(V) 

Veto 

(V) 

le 

(mA) 

lew 

hfE 

hfe 

hie 

(Q) 

lire 

(xfol 

hoe 

0'S) 

fT 

*fae 

**fob 

(MHz) 

NF 

m 

Cob 

(pF) 

Coxrttf 

(ps) 

OUTLINE 

TO. 

NOTE 

ImA) 

Va*V 

min. 

max. 

lc(mA) 


2N4026 

A 

S 

P 

500 

200 

60 

60 




40 

120 

100 





100 






2N4028 

A 

s 

p 

500 

200 

60 

60 




100 

300 

100 





150 






2N4030 

A 

s 

p 

800 

200 

60 

60 




40 

120 

100 





100 






2N4032 

A 

s 

p 

800 

200 

60 

60 




100 

300 

100 





150 






2N4034 

SH 

s 

p 

360 

200 

40 

40 




70 

200 

10 

50 




400 






2N4035 

SH 

s 

p 

360 

200 

40 

40 




150 

300 

10 

150 




450 






2N4036 

S 

s 

p 

5W 

200 

90 

65 




40 

140 

150 





60 






2N4037 

s 

s 

p 

IW 

200 

60 

40 




50 

250 

150 





60 






2N4040 

A HP 

s 

N 

17. 5W 

200 

60 

40 




10 

80 

100 





400 






2N404I 

A HP 

s 

N 

I0W 

200 

60 

40 




10 

80 

75 





400 






2N4043 

AM 

s 

N 

300 

200 

45 

45 




80 

800 

10 





150 






2N4046 

SH 

s 

N 

800 

200 

50 

30 





150 

100 





250 






2N4047 

SH 

s 

N 

800 

200 

80 

50 





150 

100 





250 






2N4054 

AP 

s 

N 

6. 25 W 

150 

300 

300 




30 

90 

50 





15 






2N4055 

AP 

s 

N 

6.25W 

150 

250 

250 




30 

90 

50 





15 






2N4056 

AP 

s 

N 

6. 25W 

150 

200 

200 




30 

90 

50 





15 






2N4057 

AP 

s 

N 

6. 25W 

150 

150 

150 




30 

90 

50 





15 






2N4058 

A 

s 

P 

250 

150 

30 

30 




100 

400 

1 

100 










2N4059 

A 

s 

P 

250 

150 

30 

30 




45 

660 

1 

45 










2N4060 

A 

s 

P 

250 

150 

30 

30 




45 

165 

1 

45 










2N406I 

A 

s 

P 

250 

150 

30 

30 




90 

330 

1 

90 










2N4062 

A 

s 

P 

250 

150 

30 

30 




180 

660 

1 

180 










2N4064 

AP 

s 

N 

I0W 

200 

300 

250 




40 

160 

20 





15 






2N4069 

AP 

s 

N 

IW 

175 

150 

150 




30 


30 





50 






2N4072 

A HP 

s 

N 

I.5W 

200 

40 

20 




10 


25A 





550 






2N4073 

A HP 

s 

N 

1 ,5W 

205 

40 

20 




10 


25A 





550 






2N4074 

AH 

s 

N 

400 

175 

40 

40 







400 










2N408I 

AH 

s 

N 

200 


40 

40 




40 

180 

2 

40 




600 






2N4I04 

AH 

s 

N 

300 

175 

60 

60 







1400 




540 






2N4111 

AP 

s 

N 

30W 


100 

60 




40 

120 

2A 





70 






2N4I2I 

AH 

s 

P 

200 

125 

40 

40 




170 


10 

50 




400 






2N4I22 

AH 

s 

P 

200 

125 

40 

40 




150 


10 

150 




450 






2N4I23 

SH 

s 

N 

310 

125 

40 

30 




50 

150 

2 

50 




250 






2N4I24 

SH 

s 

N 

310 

135 

30 

25 




120 

360 

2 

120 




300 






2N4I25 

SH 

s 

P 

310 

135 

30 

30 




50 

150 

2 

50 




200 






2N4I26 

SH 

s 

P 

310 

135 

25 

25 




120 

360 

2 

120 




250 






2N4I27 

AP 

s 

N 

25W 


60 

40 




■10 

80 

200 





300 






2N4I28 

AP 

s 

N 

40W 


60 

40 




10 

80 

200 





200 






2N4134 

AH 

s 

N 

200 

200 

30 

30 







200 




350 






2N4I35 

AH 

s 

N 

200 

200 

30 

30 







200 




425 






2N4I37 

SP 

s 

N 

360 

200 

40 

40 




40 

120 

10 





500 






2N4I38 

SC 

s 

N 

300 

200 

30 

30 




50 


1 





20 






2N4I40 

AH 

s 

N 

300 

125 

60 

30 





120 

150 





250 






2N4I4I 

AH 

s 

N 

300 

125 

60 

30 





300 

150 





250 






2N4I42 

AH 

s 

P 

300 

125 

60 

40 





120 

150 





200 






2N4I43 

AH 

s 

P 

300 

125 

60 

40 





300 

150 





200 






2N4207 

SH 

s 

P 

300 

200 

6 

6 



50 

120 

10 





650 






2N42D8 

SH 

s 

P 

300 

200 

12 

12 




30 

120 

10 





700 






2N4209 

SH 

s 

P 

300 

200 

15 

15 




50 

120 

10 





850 






2N4225 

AP 

s 

N 

5W 


100 

40 




40 

150 

IA 





150 






2N4226 

AP 

s 

N 

5W 


200 

60 




40 

150 

IA 





150 






2N4227 

S 

s 

N 

300 

125 

60 

30 





150 

150 





250 






2N4228 

AH 

s 

P 

300 

125 

'60 

40 





150 

150 





200 






2N423I 

AP 

s 

N 

35W 

200 


40 



25 

100 

I.5A 





1 






2N4232 

AP 

s 

N 

36 W 

200 


60 



25 

100 

I.5A 





1 







104 







































































































































TYPE 

TOSHIBA 

NEC 

HITACHI 

MITSUBISHI 

MATSUSHITA 

FUJITSU 

SONY 

SANYO 

NOTE 

2N4026 










2N4028 










2N4030 










2N4032 










2N4034 










2N4035 










2N4036 










2N4037 










2N4040 


2SC83I 


2SC692 


2SCI058 




2N404I 


2SC83I 


2SC692 


2SCI057 




2N4043 










2N4046 










2N4047 










2N4054 










2N4055 










2N4056 










2N4057 










2N4058 










2N4059 










2N4060 










2N406I 










2N4062 










2N4064 










2N4069 










2N4072 


2SC3I9 


2SC730 






2N4073 


2SC3I9 


2SC730 






2N4074 










2N408I 










2N4I04 










2N41 1 1 










2N4I2I 










2N4I22 










2N4I23 



2SC12I3 

2SCI2I0 

2SCI3I8 



2SC875 


2N4I24 



2SCI2I3 

2SCI2I0 

2SCI3I8 



2SC875 


2N4I25 




2SA696 






2N4I26 




2SA696 






2N4I27 










2N4I28 

2SCI077 

2SCI037 


2SC690 






2N4I34 


2SC922 




2SC723 

2SCI129 



2N4I35 


2SC922 




2SC723 

2SC1129 



2N4I37 










2N4I38 


2SCI2I6 

2SC689H 





2SC933 


2N4I40 

2SC979 



2SC302 


2SC203 




2N4I4I 

2SQ979 



2SC302 


2SC203 




2N4I42 










2N4I43 










2N4207 










2N4208 










2N4209 










2N4225 










2N4226 










2N4227 

2SC979 



2SC302 


2SC203 




2N4228 










2N4231 










2N4232 










105 








































































GE 






MAXIMUM RATINGS 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS 

OUTLINE 

TO. 


TYPE 

USE 

ffi 


Pc 

Tj 

Vca 

VCEO 

Ic 

1CBO 

hn 

hie 

hie 

hre 

hoe 

fr 

♦foe 

NF 

Cob 

Coxrtff 

NOTE 



X 

o 

Q- 

ImWI 

CC) 

(V) 

(V) 

(mA) 

(/-(A) 

Va(V) 

min 

max. 

Ic (mA) 


(Q) 

Mil 

(,uS) 

(MHz) 

(dB) 

(pF) 

(ps) 


2N4234 

SP 

S 

p 

IW 

200 

40 

40 




30 

150 

250 





3 






2N4235 

SP 

S 

p 

IW 

200 

60 

60 




30 

150 

250 





3 






2N4237 

AP 

s 

p 

5W 

175 

50 

40 




40 

160 

500 

40 




10 






2N4238 

AP 

s 

p 

5W 

175 

80 

60 




40 

160 

500 

40 




10 






2N4248 

A 

s 

p 

200 

125 

40 

40 







50 




40 






2N4249 

A 

s 

p 

200 

125 

60 

60 







100 




40 






2N4250 

A 

s 

p 

200 

125 

40 

40 







250 




40 






2N425I 

S 

s 

N 

250 

200 

15 

10 




100 


10 





1300 






2N4252 

AH 

s 

N 

200 

175 

30 

18 




50 


2 





600 






2N4253 

AH 

s 

N 

200 

175 

30 

18 




30 


2 





600 






2N4254 

A 

s 

N 

200 

175 

30 

18 




50 


2 











2N4255 

A 

s 

N 

200 

125 

30 

18 




30 


2 











2N4256 

A 

s 

N 

200 


30 

30 

100 

0. InA 

30 

100 

500 

2 





200 




98 

GE 

2N4257 

SH 

s 

p 

200 

125 

6 

6 




30 

120 

10 





500 






2N4258 

SH 

s 

p 

200 

125 

12 

12 




30 

120 

10 





700 






2N4259 

AH 

s 

N 

175 

175 

40 

30 







70 










2N4260 

SH 

s 

p 

200 

200 

15 

15 




30 

150 

10 

16 




1500 






2N426I 

SH 

s 

p 

200 

200 

5 

15 




30 

150 

I5A 

20 




2000 






2N4262 

AP 

s 

N 

I.5W 


25 

10 




75 


300 





600 






2N4263 

AP 

s 

N 

1 ,5W 


25 

10 




75 


300 





800 






2N4264 

S 

s 

N 

310 

135 

30 

15 




4 

160 

10 





300 






2N4265 

SH 

s 

P 

310 

135 

30 

12 




100 

400 

15 





300 






2N427I 

AP 

s 

N 

5W 


175 

140 




20 

140 

200 





20 






2N4274 

SH 

s 

N 

280 

125 

30 

12 




18 


100 





400 






2N4275 

SH 

s 

N 

280 

125 

40 

15 




18 


100 





400 






2N4284 

A 

s 

P 

250 

165 

25 

25 





600 

1 











2N4285 

A 

s 

P 

250 

165 

35 

35 





600 

1 











2N4286 

A 

s 

N 

250 

150 

30 

25 







600 




40 






2N4287 

A 

s 

N 

250 

150 

45 

45 







600 




40 






2N4288 

A 

s 

P 

250 

150 

30 

25 







600 




40 






2N4289 

A 

s 

P 

250 

150 

60 

40 







600 




40 






2N4290 

A 

s 

P 

250 

150 

30 

20 







600 




40 






2N429I 

A 

s 

P 

250 

150 

40 

30 







600 




40 






2N4292 

A 

s 

N 

200 

150 

30 

15 




20 


3 





600 






2N4293 

A 

s 

N 

200 

150 

30 

15 







60 




600 






2N4294 

SH 

s 

N 

200 

150 

30 

12 




30 

120 

10 





400 






2N4295 

SH 

s 

N 

200 

150 

40 

15 




40 

120 

10 





500 






2N4296 

SP 

s 

N 

20W 


350 

250 




50 

150 

50 





20 






2N4297 

AP 

s 

N 

20W 


350 

250 




75 

300 

50 





20 






2N4307 

AP 

s 

N 

1 ,5W 


100 

60 




50 

150 

IA 











2N4308 

AP 

s 

N 

4W 


100 

60 




50 

150 

IA 











2N4311 

AP 

s 

N 

1 . 5W 


100 

60 




40 

120 

IA 











2N43I2 

AP 

s 

N 

4W 


100 

60 




40 

120 

IA 











2N43I4 

AP 

s 

P 

IW 


90 

65 




50 

250 

150 





200 






2N4347 

AP 

s 

N 

mow 

200 

140 

120 

5A 



15 

60 

2A 









3 

GE 

2N4348 

AP 

s 

N 

I20W 

200 

140 

120 

I0A 



15 

60 

5A 









3 

GE 

2N4350 

AP 

s 

N 

7W 


65 

40 




10 

200 

350 





300 






2N4354 

A 

s 

P 

350 

125 

60 

60 




25 


100 





500 






2N4355 

A 

s 

P 

350 

125 

60 

60 




60 


100 





500 






2N4359 

A 

s 

P 

360 

200 

45 

45 




50 

600 

1 

50 









2N4383 

AH 

s 

N 

800 

200 

40 

30 







1000 



120 






2N4384 

AH 

s 

N 

500 

200 

40 

30 







1000 



120 






2N4385 

AH 

s 

N 

800 

200 

40 

30 







1000 




120 






2N4386 

AH 

s 

N 

500 

200 

40 

30 







1000 




120 






2N4387 


s 

P 

20W 

200 

40 

40 




25 

100 

500 












106 














































































































TYPE 

TOSHIBA 

NEC 

HITACHI 

MITSUBISHI 

MATSUSHITA 

FUJITSU 

SONY . 

SANYO 

NOTE 

2N4234 


2SA635 

2SA7I5 

2SA624 






2N4235 


2SA635 


2SA624 






2N4237 










2N4238 










2N4248 




2SA696 


2SA558 




2N4249 




2SA697 






2N4250 




2SA696 


2SA558 




2N425I 










2N4252 

2SC384 

2SC922 




2SC724 




2N4253 

2SC384 

2SC922 




2SC724 




2N4254 

2SC384 

2SC922 




2SC724 




2N4255 

2SC384 

2SC922 




2SC7I4 




2N4256 

2SC400 


2SC458 

2SC7I3 


2SC724 




2N4257 










2N4258 










2N4259 










2N4260 










2N426I 










2N4262 










2N4263 










2N4264 










2N4265 










2N427I 










2N4274 










2N4275 










2N4284 










2N4285 










2N4286 

2SC 752© 

2SCI274 

2SC689® 

2SC6I9 


2SC724 


2SC933 


2N4287 

2SC734 

2SCI274 


2SC620 


2SC725 




2N4288 










2N4289 










2N4290 










2N4291 










2N4292 

2SC383 

2SC922 


2SC7&3 



2SC1 129 



2N4293 

2SC383 

2SC922 


2SC763 



2SCI129 



2N4294 










2N4295 










2N4296 










2N4297 










2N4307 










2N4308 










2N4311 










2N43I2 










2N43I4 










2N4347 

2SDI18 

2SD2I8 




2SDI77 

2SD88A-2 



2N4348 







2SD340 



2N4350 

2SC549 

2SC598 


2SC69I 


2SC542 




2N4354 










2N4355 










2N4359 










2N4383 

2SC503 

2SC960 

2SC480 

2SC306 

2SC696 





2N4384 

2SC503 

2SC960 

2SC480 

2SC306 

2SC696 

2SC200 




2N4385 

2SC503 

2SC960 

2SC480 

2SC306 

2SC696 





2N4386 

2SC503 

2SC960 

2SC480 

2SC306 

2SC696 

2SC200 




2N4387 











107 









































































































GE 






MAXIMUM RATINGS 



ELECTRICAL CHARACTERISTICS 




TYPE 

USE 



Pc 

25*C 

ImW) 

Tj 

VC8 

Veto 

le 

iceo 

hre 

We 

hie 

hre 

hoe 

fi 

8 

NF 

Cob 

Coxrbb' 

TO. 

NOTE 



z 


(*C) 

(V) 

IV) 

ImA) 

O/A) 

VoKV) 

mm. 

max. 

le (mA) 


(2) 

(Xicft 

(pG> 

**fab 

(MHz) 

IdB) 

<pf) 

(ps) 


2N4388 


S 

p 

20W 

200 

60 

60 




25 

100 

500 











2N4389 

SH 

S 

N 

200 

125 

12 

12 




30 

80 

10 

4 










2N440O 

SH 

s 

N 

310 

135 

60 

40 




50 

150 

150 

20 




200 






2N440I 

SH 

s 

N 

310 

135 

60 

40 




100 

300 

150 , 

40 




250 






2N4402 

SH 

s 

p 

310 

135 

40 

40 




50 

150 

150 

30 




150 






2N4403 

SH 

s 

p 

310 

135 

40 

40 




100 

300 

150 

60 




200 






2N4409 

S 

s 

N 

310 

135 

80 

50 




60 

400 

1 











2N44I0 

S 

s 

N 

310 

135 

120 

80 




60 

400 

1 











2N44I2 

AH 

s 

p 

600 

200 

40 

30 







1000 




100 






2N44I3 

AH 

s 

p 

400 

200 

40 

30 







1000 




100 






2N44I4 

AH 

s 

p 

600 

200 

40 

30 







1000 




100 






2N44I5 

AH 

s 

p 

400 

200 

40 

30 







1000 




100 






2N4418 

S 

s 

N 

250 

125 

40 

40 




40 

120 

10 





500 






2N44I9 

S 

s 

N 

250 

125 

30 

30 




30 


10 





400 

' 





2N4420 

S 

s 

N 

250 

125 

40 

40 




30 

120 

30 





350 






2N442I 

S 

s 

N 

250 

125 

30 

30 




25 


30 





330 






2N4423 

S 

s 

N 

250 

125 

12 

12 




40 

150 

30 





440 






2N4424 

s 

s 

N 

360 

150 

40 

40 

500 

0.03 

40 

180 


2 

180 








98 

GE 

2N4425 

s 

s 

N 

360 

150 

40 

40 

500 

0.03 

40 

180 


2 

180 








98 

GE 

2N4428 

AP 

s 

N 

3 5W 


55 

35 




20 

220 

50 





700 






2N4429 

AP 

s 

N 

5W 


55 

35 




20 

200 

50 





700 






2N4430 

AP 

s 

N 

I0W 


55 

40 




20 

200 

100 





600 






2N4432 

AH 

s 

N 

600 


50 

30 




40 

130 

6 

45 










2N4432A 

AH 

s 

N 

600 


50 

30 




80 

150 

6 

90 










2N4436 

AHP 

s 

N 

200 

125 

60 

30 




40 

120 

150 





250 






2N4437 

AHP 

s 

N 

200 

125 

60 

30 




100 

300 

150 





250 






2N4440 

AP 

s 

N 

11. 6W 


65 

40 




10 

200 

125 





400 






2N4452 

S 

s 

P 

350 

200 

45 

45 




115 

300 

50 

135 




200 






2N4453 

S 

s 

P 

300 



18 




40 


30 





400 






2N4872 

SH 

s 

P 

700 

200 

12 

12 




50 

120 

10 

9 










2N4873 

SH 

s 

N 

360 

200 

40 

15 




NO 

150 

10 

7 










2N4874 

AH 

s 

N 

720 

175 

30 

20 







200 




900 






2N4875 

AH 

s 

N 

720 

175 

40 

25 







200 




800 






2N4876 

AH 

s 

N 

720 

175 

40 

30 







200 




650 






2N4877 

AP 

s 

N 

I0W 

200 


60 




20 

200 

4A 





4 






2N4890 

S 

s 

P 

IW 


60 

40 




50 

250 

150 

5 










2N4898 

AP 

s 

P 

25W 

200 

40 

40 




20 

100 

500 

25 




3 






2N4899 

AP 

s 

P 

25W 

200 

60 

60 




20 

100 

500 

25 




3 






2N49I0 

AP 

s 

N 

25W 

200 

40 

40 




20 

100 

500 

25 




3 






2N4911 

AP 

s 

N 

25W 

200 

60 

60 




20 

100 

500 

25 




3 






2N49I6 

SH 

s 

P 

500 

125 

30 

30 




70 

200 

10 





400 






2N4917 

SH 

s 

P 

500 

125 

30 

30 




150 

300 

10 





450 






2N49I8 

AP 

s 

P 

30W 

150 

40 

40 




20 

100 

500 

25 




3 






2N49I9 

AP 

s 

P 

30W 

150 

60 

60 




20 

100 

500 

25 




3 






2N492I 

AP 

s 

N 

30W 

150 

40 

40 




20 

100 

500 

25 




3 






2N4922 

AP 

s 

N 

30W 

150 

60 

60 




20 

100 

500 

25 




3 






2N4923 

AP 

s 

N 

30W 

150 

80 

80 




20 

100 

500 

25 




3 






2N4924 

AH 

s 

N 

IW 

175 

100 

100 




40 

200 

150 





100 






2N4925 

AH 

s 

N 

IW 

175 

150 

150 




40 

200 

150 





100 






2N4926 

AH 

s 

N 

IW 

175 

200 

200 




20 

200 

30 

25 




300 






2N4927 

AH 

s 

N 

IW 

175 

250 

250 




20 

200 

30 

25 




300 






2N4944 

A 

s 

N 

600 

125 

80 

40 




40 

100 

150 





60 






2N4945 

A 

s 

N 

600 

125 

80 

60 




40 

100 

150 





60 






2N4946 

A 

s 

N 

600 

125 

8U 

40 




100 

300 

150 





60 






2N495I 

A 

s 

N 

360 

150 

60 

30 




60 

200 

150 





250- 







108 
































































































































TYPE 

TOSHIBA 

NEC 

HITACHI 

MITSUBISHI 

MATSUSHITA 

FUJITSU 

SONY 

SANYO 

NOTE 

2N4388 










2N4389 










2N4400 

2SC734 



2SCI211 

2SCI3I8 

2SCI247 


2SC875 


2N440I 

2SC734 



2SCI211 

2SCI3I8 

2SCI247 


2SC875 


2N4402 




2SA696 






2N4403 




2SA696 






2N4409 

2SC506 

2SCI278 

2SC857 

2SC869 

2SCI033 





2N44I0 

2SC506 

2SCI278 

2SC857 

2SC869 

2SCI033 





2N44I2 


2SA636 

2SA7I5 

2SA624 






2N44I3 


2SA636 

2SA7I5 

2SA624 






2N44I4 


2SA636 

2SA7I5 

2SA624 






2N44I5 


2SA636 

2SA7I5 

2SA624 






2N4418 










2N44I9 










2N4420 










2N442! 










2N4423 










2N4424 

2SCI382 




2SCI3I8 

2SCI247 




2N4425 

2SCI382 




2SCI3I8 

2SCI247 




2N4428 




2SC976 






2N4429 




2SC976 






2N4430 


2SC892 


2SC975 

2SCI075 





2N4432 

2SC998 



2SC74I 

2SC456 





2N4432A 

2SC998 



2SC74I 

2SC456 





2N4436 

2SC998 



2SC74I 

2SC456 





2N4437 

2SC998 



2SC74I 

2SC456 





2N4440 




2SC692 






2N4452 










2N4453 . 










2N4872 










2N4873 










2N4874 

2SC503 



2SC976 






2N4875 

2SC503 



2SC976 






2N4876 

2SC503 



2SC976 






2N4877 










2N4890 










2N4898 










2N4899 










2N49I0 










2N49I 1 










2N49I6 










2N49I7 










2N4918 










2N49I9 










2N492I 










2N4922 










2N4923 










2N4924 










2N4925 










2N4926 










2N4927 










2N4944 




2SCI211 

2SCI3I8 



2SC875 


2N4945 




2SCI2II 






2N4946 




2SCI2II 

2SCI3I8 



2SC875 


2N495I 











109 






















































































GE 






MAXIMUM RATINGS 



ELECTRICAL CHARACTERISTICS 




TYPE 

USE 

1 


Pc 

Tj 

VcB 

Veto 

le 

ICBO 

hrt 

hie 

hie 

hre 

hoe 

fr 

♦foe 

NF 

Cob 

Coxrbb 


NOTE 



s 

o 

O- 

(mW) 

m 

(V) 

(V) 

!mA) 

Ml 

Vce(V 

min. 

max. 

le (mA) 


«2) 

(XlO 1 


♦ ♦lob 
(MHz) 

(dB) 

(pF) 

Ips) 

TU' 


2N4952 

A 

S 

N 

360 

150 

60 

30 




100 

300 

150 





250 






2N4953 

A 

s 

N 

360 

150 

60 

30 




200 

600 

150 





250 






2N4954 

A 

s 

N 

360 

150 

40 

30 




60 

600 

150 





250 






2N4957 

A 

s 

p 

200 

200 

30 

30 




20 

40 

2 





1200 






2N4958 

A 

s 

p 

200 

200 

30 

30 




20 

40 

2 





1000 






2N4959 

A 

s 

p 

200 

200 

30 

30 




20 

40 

2 





1000 






2N4964 

A 

s 

p 

200 


50 

40 




30 

120 

0.01 

40 










2N4965 

A 

s 

p 

200 


50 

40 




80 

400 

0.01 

100 










2N4966 

A 

s 

N 

200 


50 

40 




40 

200 

0.01 

40 










2N4967 

A 

s 

N 

200 


50 

40 




100 

600 

0. 01 

100 










2N4968 

A 

s 

N 

200 


30 

25 




40 

200 

0.01 

40 










2N4969 

SH 

s 

N 

200 


50 

30 




40 

120 

150 











2N4970 

SH 

s 

N 

200 


50 

30 




100 

350 

150 











2N497I 

SH 

s 

P 

200 


50 

40 




40 

120 

150 











2N4972 

SH 

s 

P 

200 


50 

40 




100 

300 

150 











2N4976 

AHP 

s 

N 

5W 


55 

30 




20 

250 

50 





1000 






2N4994 

AH 

s 

M 

200 


60 

45 

30 

0.1 

30 

40 

160 

10 









18 

GE 

2N4995 

AH 

s 

N 

200 


60 

45 

30 

0 .1 

30 

100 

400 

10 









18 

GE 

2N4996 

AH 

s 

N 

200 


30 

18 




50 


2 











2N4997 

AH 

s 

N 

200 


30 

18 




30 

150 

2 











2N5022 

SH 

s 

P 

IW 


50 

50 




25 

100 

500 











2N5023 

SH 

s 

P 

IW 


30 

30 




40 

100 

500 











2N5027 

S 

s 

N 

320 

120 


30 




50 

150 

150 











2N5028 

S 

s 

N 

320 

120 


30 




100 

300 

150 











2N5029 

S 

s 

N 

320 

120 


15 




40 

120 

10 











2N5030 

S 

s 

N 

320 

120 


12 




30 


10 











2N503I 

AH 

s 

N 

200 


15 

10 




25 

300 

1 











2N5032 

AH 

s 

N 

200 


15 

40 




25 

300 

1 











2N5040 

A' 

s 

P 

300 

125 

25 

25 




30 

60 

150 





100 






2N5041 

A 

s 

P 

300 

125 

40 

40 




40 

150 

liso 





80 






2N5042 

A 

s 

P 

800 

200 

40 

40 




40 

150 

150 





100 






2N5053 

AH 

s 

N 

200 

200 

30 

15 




25 

150 

2 





1300 






2N5054 

AH 

s 

N 

200 

200 

30 

15 




25 

150 

2 





1300 






2N5055 

SH 

s 

P 

200 

125 

12 

12 




30 

100 

30 











2N5056 

SH 

s 

P 

360 

200 

15 

15 




30 

100 

30 











2N5058 


s 

N 

IW 

200 

300 

300 




35 

150 

30 











2N5059 


s 

N 

IW 

200 

250 

250 




30 

150 

30 











2N5065 

SH 

s 

N 

2.5W 

200 

25 

15 




50 

120 

300 





550 






2N5066 

SC 

s 

N 

400 


30 

20 











5 






2N5079 

A 

s 

N 

I.8W 


60 

30 




100 

300 

150 





400 






2N5080 

A 

s 

N 

I.8W 


60 

30 




200 

500 

150 





500 






2N508I 

AH 

s 

N 

I.2W 


70 

50 




too 

400 

1 

100 




600 






2N5082 

AH 

s 

N 

I.2W 


60 

30 




100 

400 

1 

100 




600 






2N5086 

A 

s 

P 

310 

135 

50 

50 




150 

500 

0 . 1 

250 




40 






2N5087 

A 

s 

P 

310 

135 

50 

50 




250 

800 

0 . 1 

250 




40 






2N5088 

A 

s 

N 

310 

135 

35 

35 




300 

900 

0 . 1 

350 




50 






2N5089 

A 

s 

N 

310 

135 

30 

25 




400 

200 

0 . 1 

450 




50 






2N5IG6 

A 

s 

N 

800 

200 

60 

30 




100 

300 

150 





250 






2N5I07 

A 

s 

N 

360 

200 

60 

30 




100 

300 

150 





250 






2N5I12 

AP 

s 

P 

34W 

175 

40 

40 




15 

60 

500 

10 




1 






2N5I27 

A 

s 

N 

200 

125 

20 

12 




15 

300 

2 

12 










2N5I28 

A 

s 

N 

200 

125 

15 

12 




35 

350 

50 











2N5130 

A 

s 

N 

200 

125 

30 

12 




15 

250 

8 

12 










2N5131 

A 

s 

N 

200 

125 

20 

15 




30 

500 

10 

25 










2N5I32 

A 

s 

N 

200 

125 

20 

20 




30 

400 

10 

20 











110 














































































































































TYPE 

TOSHIBA 

NEC 

HITACHI 

MITSUBISHI 

MATSUSHITA 

FUJITSU 

SONY 

SANYO | 

NOTE 

2N4952 










2N4953 










2N4954 










2N4957 










2N4958 










2N4959 










2N4964 




2SA696 


2SA558 



2N4965 




2SA696 


2SA558 




2N4966 

2SC506 

2SCI278 

2SC857 

2SC869 

2SCI033 





2N4967 

2SC506 

2SCI278 

2SC857 

2SC869 

2SCI033 





2N4968 




2SC7I 1 




2SC933FP 


2N4969 




2SCI2I0 

2SCI3I8 

2SCI247A 


2SC875 


2N4970 




2SCI2I0 

2SCI3I8 

2SCI247A 


2SC875 


2N497I 










2N4972 










2N4976 


2SC83I 


2SC976 


2SC 1058 




2N4994 


2SC839 

2SC463 




2SC 634 

2SC933FP 


2N4995 


2SC839 

2SC463 




2SC634 

2SC933FP 


2N4996 










2N4997 










2N5022 










2N5023 










2N5027 










2N5028 










2N5029 










2N5030 










2N503I 










2N5032 










2N5040 | 










2N504I 










2N5042 










2N5053 










2N5054 










2N5055 










2N5056 










2N5058 










2N5059 










2N5065 










2N5066 










2N5079 










2N5080 










2N508I 










2N5082 










2N5086 










2N5087 










2N5088 

2SC733 

2SC900 


2SC87I 

2SC644 


2SC632 



2N5089 

2SC733 

2SC900 


2SC87I 

2SC644 


2SC632 



2N5I06 










2N5I07 










2N5I12 










2N5I27 

2SC732 

2SC838 

2SC46I 

2SC7II 



2SC63IA 

2SC933FP 


2N5I28 



2SCI2I3 

2SCI2I0 

2SCI3I8 

2SCI247A 




2N5I30 

2SC387A 

2SC922 




2SC723 • 

2SC1129 



2N5I3I 


2SCI2I6 


2SC6I9 


2SC724 


2SC933 


2N5I32 

2SC732 

2SC838 

2SC46I 

2SC711 



2SC63IA 

2SC933FP 



Ill 




























































































GE 


TYPE 

USE 

MATERIAL 

3 

o 

Q- 

MAXIMUM RATINGS ELECTRICAL CHARACTERISTICS 

OUTLINE 

TO. 

NOTE 

Pc 

25’C 

(mWI 

Tj 

CC) 

VC8 

(V) 

Veto 

(V) 

le 

(mA) 

le 

» 

It Ft 

life 

hie 

(Q) 

hre 

ixfo! 

hoe 

(//O 

*fae 

**fab 

(MHz) 

NF 

(dB) 

Cob 

(pf) 

Coxrtff 

(ps) 

M) 

va(v) 

min. 

max. 

le (mA) 

2N5133 

A 

S 

N 

200 

125 

20 

18 




60 

1000 

1 

50 










2N5I34 

SH 

S 

N 

200 

125 

20 

10 




20 

150 

10 











2N5I35 

A 

S 

N 

300 

125 

30 

25 




50 

600 

10 











2N5136 

A 

S 

N 

220 

125 

30 

20 




20 

400 

150 











2N5I37 

A 

s 

N 

300 

125 

30 

20 




20 

400 

150 











2N5I38 

A 

s 

P 

200 

125 

30 

20 




50 

800 

0. 1 

40 










2N5I39 

SH 

s 

P 

200 

125 

20 

20 




40 


1 











2N5I42 

SH 

s 

P 

300 

125 

20 

20 




30 


50 











2N5I43 

SH 

s 

P 

200 

125 

20 

20 




30 


50 











2N5160 

AHP 

s 

P 

5W 


60 

40 




10 


50 





500 






2N5I6I 

AHP 

s 

P 

20W 


60 

40 




10 


250 











2N5I72 

A 

s 

N 

200 


25 

25 

too 

0. 1 

25 

100 

500 

10 

100 




200 




98 

GE 

2N5I74 

A 

s 

N 

200 


90 

75 

25 

0.5 

60 

40 

600 

10 

40 








98 

GE 

2N5I75 

A 

s 

N 

200 


130 

100 

25 

0.5 

60 

55 

160 

10 

55 








98 

GE 

2N5I76 

A 

s 

N 

200 


130 

100 

25 

0.5 

60 

140 

300 

10 

140 








98 

GE 

2N5I89 

SH 

s 

N 

IW 


60 

55 




15 


1 











2N5I90 

AP 

s 

N 

40W 

150 

40 

40 




25 

100 

I.5A 

20 










2N5I9I 

AP 

s 

N 

40W 

150 

60 

60 




25 

100 

I.5A 

20 










2N5I93 

AP 

s 

P 

40W 

150 

40 

40 




25 

100 

I.5A 

20 










2N5I94 

AP 

s 

P 

40W 

150 

60 

60 




25 

100 

I.5A 

20 










2N5209 

A 

s 

N 

310 


50 

50 




too 

300 

0. 1 

150 










2N52I0 

A 

s 

N 

310 


50 

50 




200 

600 

0. 1 

250 










2N52I3 

AHP 

s 

N 

7.5W 

200 

70 

40 




10 

80 

200 





350 






2N52I9 

A 

s 

N 

310 


20 

15 




35 

500 

2 

35 










2N5220 

A 

s 

N 

310 


15 

15 




30 

600 

50 

20 










2N522I 

A 

s 

P 

310 


15 

15 




30 

600 

50 

30 










2N5222 

A 

s 

N 

310 


20 

15 




20 

1500 

4 

20 










2N5223 

A 

s 

N 

310 


25 

20 




50 

800 

2 

50 










2N5224 

SH 

s 

N 

310 


25 

12 




40 

400 

10 











2N5225 

A 

s 

N 

3 i 0 


25 

25 




30 

600 

50 

30 










2N5226 

A 

s 

P 

310 


25 

25 




30 

600 

50 

30 










2N5227 

A 

s 

P 

310 


30 

30 




50 

700 

2 

10 










2N5232 

A 

s 

N 

330 

125 

70 

50 

100 

0. 03 

50 

250 

500 

2 

250 





1 KHZ 



98 

GE 

2N5232A 

A 

s 

N 

330 

125 

70 

50 

100 

0. 03 

50 

250 

500 

2 

250 





l KHZ 
1.9 



98 

GE 

2N5236 

AH 

s 

N 

IW 

200 

40 

20 




30 

120 

50 





500 






2N5242 

SH 

s 

P 

500 



20 




25 

100 

500 





170 






2N5243 

SH 

s 

P 

500 



30 




25 

100 

500 





170 






2N5244 

SH 

s 

P 

iW 

200 


40 




150 

300 

10 





450 






2N5249 

A 

s 

N 

330 

125 

70 

50 

100 

0.03 

50 

400 

800 

2 

400 





1 KHZ 

3 



98 

GE 

2N5249A 

A 

s 

N 

330 

125 

70 

50 

100 

0. 03 

50 

400 

800 

2 

400 





1 KHZ 

3 



98 

GE 

2N5252 

A 

s 

N 

7W 


300 

300 




40 

120 

100 





30 






2N5253 

A 

s 

N 

7W 


300 

300 




80 

250 

100 





30 






2N5262 

SH 

s 

N 

IW 


75 

50 




35 


100 











2NS272 

SH 

s 

N 

360 


40 

40 




100 

400 

10 





500 






2N5276 

S 

s 

N 

360 


25 

15 




30 

90 

1 





600 






2N5279 

AH 

s 

N 

5W 


400 





40 

160 

20 





15 






2N5292 

SH 

s 

P 

IW 

200 


12 




40 

100 

30 





800 






2N5295 

AP 

s 

N 

360 

150 

60 

50 




30 

120 

IA 

20 










2N5296 

AP 

s 

N 

360 

150 

60 

50 




30 

120 

IA 

20 










2N5297 

AP 

s 

N 

360 

150 

60 

70 




20 

80 

I.5A 

25 










2N5298 

AP 

s 

N 

360 

150 

80 

70 




20 

80 

I.5A 

25 










2N5305 

AL 

s 

N 

450 


25 

25 

300 

0. 1 

25 

2K 

20K 

2 

2K 




60 






2N5306 

AL 

s 

N 

400 


25 

25 

300 

0. 1 

25 

7K 

70K 

2 

7K 




60 






2N5306A 

AL 

s 

N 

400 


25 

25 

300 

0. ! 

25 

7K 

70K 

2 

7K 




60 






2N5307 

AL 

s 

N 

400 


40 

40 

300 

0. 1 

40 

2K 

20K 

2 

2K 




60 







112 
























































































































TYPE 

TOSHIBA 

NEC 

HITACHI 

MITSUBISHI 

MATSUSHITA 

FUJITSU 

SONY 

SANYO 

NOTE 

2N5133 

2SC732 

2SC838 

2SC46I 

2SC711 



2SC63IA 

2SC933FP 


2N5134 

2SC979 


2SC907H 

2SC300 


2SC203 

2SC1128 

2SC423 


2N5I35 



2SCI2I3 

2SCI2I0 

2SCI3I8 

2SCI247A 




2N5136 



2SCI2I3 

2SCI2I0 

2SCI3I8 

2SCI247A 




2N5I37 



2SCI2I3 

2SCI2I0 

2SCI3I8 

2SCI247A 




2N5138 




2SA696 


2SA558 




2N5I39 




2SA696 


2SA558 




2N5I42 




2SA696 


2SA558 




2N5I43 




2SA696 


2SA558 




2N5I60 










2N5I6I 










2N5172 

2SCI000 


2SC458 

2SC7I2 


2SCI372 

2SC633A 

2SC933FP 


2N5174 

2SC506 

2SCI279 

2SC857 

2SC869 

2SCI033 





2N5175 

2SC506 

2SC 1279 

2SC857 

2SC869 

2SCI033 





2N5176 

2SC506 

2SCI279 

2SC857 

2SC869 

2SCI033 





2N5189 










2N5I90 










2N5I9I 










2N5I93 










2N5I94 










2N5209 










2N52I0 










2N52I3 










2N52I9 










2N5220 










2N522I 










2N5222 










2N5223 










2N5224 










2N5225 










2N5226 










2N5227 










2N5232 

2SC979 


2SC984 

2SC7I4 


2SC205 




2N5232A 

2SC979 


2SC984 

2SC7I4 


2SC205 




2N5236 










2N5242 










2N5243 










2N5244 










2N5249 

2SC979 


2SC984 

2SC7I4 


2SC205 




2N5249A 

2SC979 


2SC984 

2SC7I4 


2SC205 




2N5252 










2N5253 










2N5262 










2N5272 










2N5276 










2N5279 










2N5292 










2N5295 










2N5296 










2N5297 










2N5298 










2N5305 










2N5306 










2N5306A 










2N5307 











113 









































































GE 





>_ 

MAXIMUM RATINGS 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS 



TYPE 

USE 

£ 

3 

1 Pc 

25*C 

(mW) 

Tj 

VCB 

VCEO 

lc 

Iceo 

hit 

hfe 

hie 

hre 

hoe 

•foe 

NF 

Cob 

Coxrbb 

TO. 

NOTE 



s 


CC) 

(V) 

IV) 

ImA) 

(//A) 

Vcs(v 

min. 

max 

lc |mA] 


(fi) 

ixi'ol 

(pB) 

**lob 

(MHz) 

IdB) 

(pF) 

<ps) 


2N5308 

AL 

S 

N 

400 


40 

40 

300 

0. 1 

40 

7K 

70K 

2 

7K 




60 





GE 

2N5308A 

AL 

s 

N 

400 


40 

40 

300 

0. 1 

40 

7K 

7 OK 

2 

7K 




60 





GE 

2N5309 

A 

s 

N 

330 


70 

50 

100 

0.01 

50 

60 

120 

0. 1 

66 








98 

GE 

2N53I0 

A 

s 

N 

330 


70 

50 

100 

0. 01 

50 

100 

300 

0. 1 

10 








98 

GE 

2N53I 1 

A 

s 

N 

330 


70 

50 

100 

0.01 

50 

250 

500 

0. 1 









98 

GE 

2N532I 

SP 

s 

N 

I0W 

200 

75 

50 




40 

250 

500 





50 






2N5322 

SP 

s 

P 

I0W 

200 

100 

75 




30 

130 

500 





50 






2N5323 

SP 

s 

P 

IOW 

200 

75 

50 




40 

250 

500 





50 






2N5334 

SP 

s 

N 

6W 

200 

60 

60 




30 

150 

IA 





40 






2N5354 

A 

s 

P 

360 

125 

25 

25 

350 

0. 1 

25 

40 

120 

50 

32 




250 




98 

GE 

2N5355 

A 

s 

P 

360 

125 

25 

25 

350 

0. 1 

25 

100 

300 

50 

80 




250 




98 

GE 

2N5356 

A 

s 

P 

360 

125 

25 

25 

350 

0. 1 

25 

250 

500 

50 

200 




250 




98 

GE 

2N5365 

A 

s 

P 

360 

125 

40 

40 

700 

0. 1 

40 

40 

120 

50 

32 




250 




98 

GE 

2N5366 

A 

s 

P 

360 

125 

40 

40 

700 

0. 1 

40 

100 

300 

50 

80 




250 




98 

GE 

2N5367 

A 

s 

P 

360 

125 

40 

40 

700 

0. 1 

40 

250 

500 

50 

200 




250 




98 . 

GE 

2N5368 

A 

s 

N 

360 

150 

60 

30 

500 

0.05 

40 

60 

200 

150 





250 




18 

GE 

2N5369 

A 

s 

N 

360 

150 

60 

30 

500 

0. 05 

40 

100 

300 

150 





250 




18 

GE 

2N5370 

A 

s 

N 

360 

150 

60 

30 

500 

0. 05 

40 

200 

600 

150 





250 




18 

GE 

2N537I 

A 

s 

N 

360 

150 

40 

30 

500 

0.05 

40 

60 

600 

150 





250 




18 

GE 

2N5372 

A 

s 

P 

360 

150 

60 

30 

500 

0.05 

40 

40 

120 

150 





150 




18 

GE 

2N5373 

A 

s 

P 

360 

150 

60 

30 

500 

0. 05 

40 

100 

300 

150 





150 




18 

GE 

2N5374 

A 

s 

P 

360 

150 

60 

30 

500 

0. 05 

40 

200 

400 

150 





150 




18 

GE 

2N5375 

A 

s 

P 

360 

150 

40 

30 

500 

0.05 

40 

40 

400 

150 





150 




18 

GE 

2N5376 

A 

s 

N 

360 

150 

60 

30 




100 

500 

0. 01 

120 




300 






2N5377 

A 

s 

N 

360 

150 

60 

30 




40 

200 

0. 01 

100 




300 






2N5378 

A 

s 

P 

360 

150 

40 

30 




100 

500 

0.01 

120 




200 






2N5379 

A 

s 

P 

360 

150 

40 

30 




40 

200 

O.OI 

100 




200 






2N54I7 

SH 

s 

N 

500 


40 

35 




80 

250 

150 





250 






2N54I8 

A 

s 

N 

360 

125 

25 

25 

500 

0. 1 

25 

40 

120 

50 

25 




250 




98 

GE 

2N54I9 

A 

s 

N 

360 

125. 

25 

25 

500 

0. 1 

25 

100 

300 

50 

70 




250 




98 

GE 

2N5420 

A 

s 

N 

360 

125 

25 

25 

500 

0. 1 

25 

250 

500 

50 

150 




250 




98 

GE 

2N542I 

AHP 

s 

N 

3W 


36 

18 




10 

60 

100 





300 






2N5422 

AHP 

s 

N 

5W 


36 

18 




10 

60 

500 





300 






2N5423 

AHP 

s 

N 

I2W 


36 

18 




20 

70 

IA 





300 






2N5424 

AHP 

s 

N 

20W 


36 

18 




20 

100 

2A 





250 






2N5447 

A 

s 

N 

360 


40 

25 

200 

0. 1 

20 

60 

300 

50 









18 

GE 

2N5448 

A 

s 

N 

360 


50 

30 

200 

0. 1 

20 

30 

150 

50 









18 

GE 

2N5449 

A 

s 

N 

360 


50 

30 

800 

0. 1 

20 

100 

300 

50 









18 

GE 

2N5450 

A 

s 

N 

360 


50 

30 

800 

0. 1 

20 

50 

150 

50 









18 

GE 

2N545I 

A 

s 

N 

360 


50 

40 

800 

0. 1 

20 

30 

600 

50 









18 

GE 

2N5455 

SH 

s 

P 

340 

200 

15 

15 




30 

120 

30 





450 






2N5456 

SH 

s 

P 

340 

200 

25 

25 




30 

120 

30 





450 






2N547I 

AP 

s 

N 

5W 


50 

30 




20 


50 











2N5482 

AHP 

s 

N 

IOW 


50 

30 




20 


50 











2N5483 

AHP 

s 

N 

20 


45 

30 




20 


100 











2N5489 

AP 

s 

N 


200 

100 

100 




15 

50 

40A 

10 










2N5590 

AP 

s 

N 

30W 


36 

18 




5 


250 





200 






2N5597 

AP 

s 

P 

20W 

200 

80 

60 




70 

200 

IA 

50 




60 






2N5598 

AP 

s 

N 

20W 

200 

80 

60 




70 

200 

IA 

50 




60 






2N5606 

AP 

s 

N 

25W 

200 

80 

60 




70 

200 

2. 5A 

50 




70 






2N56I4 

AP 

s 

N 

58W 

200 

80 

60 




70 

200 

2. 5A 

50 




70 






2N5637 

A 

s 

N 

30W 


60 

35 




5 


500 





400 






2N5642 

A 

s 

N 

30W 


65 

35 




5 


200 





250 






2N5644 

AP 

s 

N 

3. 5W 


36 

18 




15 


100 





400 






2N5645 

AP 

s 

N 

I2W 


36 

18 




15 


500 





400 







114 












































































































































































TYPE 

TOSHIBA 

NEC 

HITACHI 

MITSUBISHI 

MATSUSHITA 

FUJITSU 

SONY 

SANYO 

NOTE 

2N5308 










2N5308A 










2N5309 

2SC979 


2SC984 

2SC7I4 


2SC205 




2N53I0 

2SC979 


2SC984 

2SC7I4 


2SC205 




2N53I1 

2SC979 


2SC984 

2SC7I4 


2SC205 




2N532I 










2N5322 










2N5323 










2N5334 










2N5354 


2SA643 



2SA7I9 





2N5355 


2SA643 



2SA7I9 





2N5356 


2SA643 



2SA7I9 





2N5365 


2SA57 \ 

2SA537H 


2SA546 





2N5366 


2SA57I 

2SA537H 


2SA546 





2N5367 


2SA571 

2SA537H 


2SA546 





2N5368 

2SC495 




2SCI347 

2SCI247 




2N5369 

2SC495 




2SCI347 

2SCI247 




2N5370 

2SC495 




2SCI347 

2SCI247 




2N537I 

2SC495 




2SCI347 

2SCI247 




2N5372 


2SA607 



2SA546 

2SA580 




2N5373 


2SA607 



2SA546 

2SA580 




2N5374 


2SA607 



2SA546 

2SA580 




2N5375 


2SA607 



2SA546 

2SA580 




2N5376 










2N5377 










2N5378 

— 









2N5379 










2N5417 










2N54I8 

2SC496 



2SC1209 

2SCI346 

2SCI246A 




2N54I9 

2SC496 



2SCI209 

2SCI346 

2SCI246A 




2N5420 

2SC496 



2SCI209 

2SCI346 

2SCI246A 




2N542I 


2SC89I 


2SC9I0 

2SC73I 





2N5422 




2SC9I0 






2N5423 




2SC702 






2N5424 

2SCI121 



2SC702 






2N5447 


2SC12I6 

2S032I® 

2SC703 


2SCI31 


2SCII75 


2N5448 


2SCI2I6 



2SCI3I8 



2SC1175 


2N5449 


2SC97A 

2SC480 



2SCI150 




2N5450 


2SC97A 

2SC480 



2SCI150 




2N545I 


2SC97A 

2SC480 



2SCI150 




2N5455 










2N5456 










2N547I 










2N5482 










2N5483 










2N5489 










2N5590 










2N5597 










2N5598 










2N5606 










2N56I4 










2N5637 










2N5642 










2N5644 




2SC909 

2SC73I 





2N5645 

2SCI121 

2SC892 


2SC975 

2SCI075 






115 





















































































GE 


TYPE 

USE 

* 

ffi 

■c 

a 

1 

MAXIMUM RATINGS 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS 

OUTLINE 

TO. 

NOTE 

Pc 

25*C 

ImW) 

Tj 

rc> 

Vce 

(V) 

Veto 

IV) 

le 

(mA) 

Icao 

hrx 

hfe 

hie 

(2) 

hre 

ixiiil 

hoe 

turn 

fr 

*fae 

**fcrb 

(MHd 

NF 

(dm 

Cob 

IpF) 

Coxrbb 

(ps) 

UM 

vwv) 

min. 

max. 

lc(mA) 

2N5646 

AP 

S 

N 

30W 


36 

18 




15 


IA 





400 






2N5650 

AH 

S 

N 

150 


20 

15 




30 

300 

300 





2000 






2N565I 

AH 

s 

N 

150 


20 

15 




30 

300 

300 





2000 






2N5652 

AH 

s 

N 

150 


20 

15 




30 

300 

300 





2000 






2N5655 

AP 

s 

N 

20W 

150 

275 

250 




30 

250 

250 

20 










2N5656 

AP 

s 

N 

20W 

150 

325 

300 




30 

250 

100 

20 










2N5660 

SP 

s 

N 


200 

250 

200 




40 

150 

500 





20 






2N566I 

SP 

s 

N 


200 

400 

300 




40 

150 

500 





20 






2N5662 

SP 

s 

N 


200 

250 

200 




40 

150 

500 





20 






2N5663 

SP 

s 

N 


200 

400 

300 




40 

150 

500 





20 






2N5682 

AP 

s 

N 

low 

200 

120 

120 




40 

150 

250 

40 




30 






2N5687 

AP 

s 

N 

5W 


40 

20 




15 


50 











2N5688 

AP 

s 

N 

IOW 


40 

20 




15 


50 











2N5689 

AP 

s 

N 

25W 


60 

40 




15 


100 











2N5690 

AP 

s 

N 

50W 


50 

30 




10 


100 











2N5697 

AP 

s 

N 

3. 5W 


40 

18 




30 


40 











2N5698 

AP 

s 

N 

5W 


40 

18 




30 


40 











2N5699 

AP 

s 

N 

IOW 


40 

18 




15 


50 











2N5700 

AP 

s 

N 

35W 


40 

18 




30 


50 











2N570I 

AP 

s 

N 

35W 


40 

18 




30 


50 











2N5703 

AP 

s 

N 

750 


40 

18 




15 


50 











2N5704 

AP 

s 

N 

25W 


40 

18 




15 


50 











2N5705 

AP 

s 

N 

44W 


36 

18 




15 


100 











2N57I0 

AP 

s 

N 

3. 5W 


40 

20 




20 


10 











2N57I2 

AP 

s 

N 

25W 


60 

40 




10 


100 











2N57I3 

A 

s 

N 

45W 


60 

40 




10 


10 











2N5764 

AH 

s 

N 

IOW 


55 

25 




20 


100 











2N5765 

AH 

s 

N 

I9W 


55 

25 




20 


100 











2N5766 

AH 

s 

N 

5W 


55 

25 




20 


50 











2N5767 

AH 

s 

N 

IOW 


55 

25 




20 


100 











2N5768 

AH 

s 

N 

20W 


55 

25 




20 


100 











2N5782 

AP 

s 

P 

IOW 

200 

65 

65 




4 


3. 2A 

25 




8 






2N5783 

AP 

s 

P 

IOW 

200 

45 

45 




4 


3. 2A 

25 




8 






2N5785 

AP 

s 

N 

IOW 

200 

65 

65 




4 


3.2A 

25 




2.5 






2N5786 

AP 

s 

N 

IOW 

200 

45 

45 




4 


3. 2A 

25 




2.5 






2N58I0 

A 

s 

N 

500 

135 

35 

25 

750 

0. 1 

25 

60 

200 

2 





100 




18 

GE 

2N58II 

A 

s 

N 

500 

135 

35 

25 

750 

0.1 

25 

60 

200 

2 





100 




18 

GE 

2N58I2 

A 

s 

N 

500 

135 

35 

25 

750 

0.1 

25 

150 

500 

2 





135 




18 

GE 

2N58I3 

A 

s 

P 

500 

135 

35 

25 

750 

0.1 

25 

150 

500 

2 





135 




18 

GE 

2N58I4 

A 

s 

N 

500 

135 

50 

40 

750 

0.1 

25 

60 

100 

2 





100 




18 

GE 

2N58I5 

A 

s 

P 

500 

135 

50 

40 

750 

0.1 

25 

60 

120 

2 





100 




18 

GE 

2N58IG 

A 

s 

N 

500 

135 

50 

40 

750 

0.1 

25 

100 

200 

2 





120 




18 

GE 

2N58I7 

A 

s 

P 

500 

135 

50 

40 

750 

0.1 

25 

100 

200 

2 





120 




18 

GE 

2N58I8 

A 

s 

N 

500 

135 

50 

40 

750 

0.1 

25 

150 

300 

2 





135 




18 

GE 

2N58I9 

A 

s 

P 

500 

135 

50 

40 

750 

0. 1 

25 

150 

300 

2 





135 




18 

GE 

2N5820 

A 

s 

N 

500 

135 

70 

60 

750 

0. 1 

25 

60 

120 

2 





100 




18 

GE 

2N582I 

A 

s 

P 

500 

135 

70 

60 

750 

0.1 

25 

60 

120 

2 





100 




18 

GE 

2N5822 

A 

s 

N 

500 

135 

70. 

60 

750 

0.1 

25 

100 

200 

2 





120 




18 

GE 

2N5823 

A 

s 

P 

500 

135 

70 

60 

750 

0.1 

25 

100 

200 

2 





120 




18 

GE 

2N5824 

A 

s 

N 

360 

125 

50 

40 

100 

0.05 

40 

60 

120 

2 

60 




90 



65 

18 

GE 

2N5825 

A 

s 

N 

360 

125 

50 

40 

100 

0.05 

40 

100 

200 

2 

100 




90 



65 

18 

GE 

2N5826 

A 

s 

N 

360 

125 

50 

40 

100 

0.05 

40 

150 

300 

2 

150 




90 



65 

18 

GE 

2N5827 

A 

s 

N 

360 

125 

50 

40 

100 

0.05 

40 

250 

500 

2 

250 




90 



65 

18 

GE 

2N5828 

A 

s 

N 

360 

125 

50 

40 

100 

0.05 

40 

400 

800 

2 

400 




90 



65 

18 

GE 

2N5835 

SH 

s 

N 

200 

125 

15 

10 




25 


10 












116 

















































































































































TYPE 

TOSHIBA 

NEC 

HITACHI 

MITSUBISHI 

MATSUSHITA 

FUJITSU 

SONY 

SANYO 

NOTE 

2N5646 










2N5650 










2N565I 










2N5652 










2N5655 










2N5656 










2N5660 










2N566I 










2N5662 










2N5663 










2N5682 










2N5687 










2N5688 










2N5689 










2N5690 










2N5697 










2N5698 










2N5699 










2N5700 










2N570I 










2N5703 










2N5704 










2N5705 










2N57I0 










2N57I2 










2N57I3 










2N5764 










2N5765 










2N5766 










2N5767 










2N5768 










2N5782 










1 2N5783 










2N5785 










2N5786 










2N58I0 


2SC97A 

2SC480 



2SCI150 




2N58I 1 


2SC97A 

2SC480 



2SCI150 




2N58I2 


2SC97A 

2SC480 



2SCI150 




2N58I3 

2SA682 

2SA7I7 




2SA580 




2N5814 


2SC97A 

2SC480 



2SCI150 




2N58I5 

2SA682 

2SA7I7 




2SA580 




2N5816 


2SC97A 

2SC480 



2SCI150 




2N58I7 

2SA682 

2SA7I7 




2SA580 




2N58I8 


2SC97A 

2SC480 



2SCI150 




2N58I9 

2SA682 

2SA7I7 




2SA580 




2N5820 


2SC97A 

2SC480 



2SCII50 




2N582I 

2SA682 

2SA7I7 




2SA580 




2N5822 


2SC97A 

2SC480 



2SCII50 




1 2N5823 

2SA682 

2SA7I7 




2SA580 




2N5824 

2SCI382 

2SCI008 

2SCI345 

2SCI3I3 






2N5825 

2SC1382 

2SCI008 

2SC1345 

2SCI3I3 






2N5826 

2SCI382 

2SCI008 

2SCI345 

2SCI3I3 






2N5827 

2SCI382 

2SCI008 

2SCI345 

2SCI3I3 






2N5828 

2SCI382 

2SCI008 

2SC1345 

2SCI3I3 






2N5835 











117 














































































































































































GE 




~r 


MAXIMUM RATINGS 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS 



TYPE 

USE 

s 

a 

Pc 

Tj 

VCB 

VCEfl 

1 ' c 

1 


hn 

hie 

hie 

hre 

hoe 

fi 

• toe 

NF 

Cob 

Coxrbt 

OUTLIN 

NOTE 



X 


(mW) 

rc) 

(V) 

(V) 

(mA) 

(//A) 

Vcb(V 

min 

max 

IcImA 


(Q) 

(Xlfl 

(mV) 

««fab 

(MHz) 

(UB) 

(pF) 

(ps) 



2N584I 

SH 

S 

N 

350 

200 

20 

10 




25 


25 





2000 






2N5842 

SH 

s 

N 

350 

200 

20 

10 




25 


25 





2000 






2N585I 

S 

s 

N 

500 

200 

30 

15 




4C 


10 





800 






2N5852 

s 

s 

N 

500 

200 

30 

15 




40 


10 





1000 






2N5855 

A 

s 

p 

750 

135 

60 

55 




50 

300 

150 





100 






2N5856 

A 

s 

N 

750 

135 

60 

55 




50 

300 

150 





100 






2N5857 

A 

s 

p 

750 

135 

80 

80 




50 

300 

150 





100 






2N5858 

A 

s 

N 

750 

135 

80 

80 




50 

300 

150 





100 






2N596I 

AH 

s 

N 

625 

135 

60 

60 




150 

700 

10 





150 






2N5998 


s 

N 

360 

150 

35 

25 

500 

0. 03 

25 

150 

300 

10 





250 

I0KHZ 

O.S 



98 

GE 

2N5999 


s 

P 

360 

150 

35 

25 

500 

0.03 

25 

150 

300 

10 





250 

IOKHZ 



98 

GE 

2N6000 

A 

s 

N 

360 

150 

35 

25 

500 

0.2nA 

25 

100 

o 

o 

ro 

10 





250 

I0KHZ 


53 

18 

GE 

2N6001 

A 

s 

P 

360 

150 

35 

25 

500 

0.2nA 

25 

100 

300 

10 





250 

I0KHZ 

3 


80 

18 

GE 

2N6002 

A 

s 

N 

360 

150 

35 

25 

500 

0.2nA 

25 

250 

500 

10 





250 

IOKHZ 

3 


55 

18 

GE 

2N6003 

A 

s 

P 

360 

150 

35 

25 

500 

0.2nA 

25 

250 

500 

10 





250 

I0KHZ 


H5 

18 

GE 

2N6004 

A 

s 

N 

360 

150 

50 

40 

500 

0.2nA 

25 

100 

300 

10 





250 

! OK HZ 

3 


62 

18 

GE 

2N6005 

A 

s 

P 

360 

150 

50 

40 

500 

0.2nA 

25 

100 

300 

10 





250 

I0KH2 

3 


70 

18 

GE 

2N6006 

A 

s 

N 

360 

150 

50 

40 

500 

0.2nA 

25 

250 

500 

10 





250 

IOKHZ 

3 


62 

18 

GE 

2N6007 

A 

s 

P 

360 

.150 

50 

40 

500 

0.2nA 

25 

250 

500 

10 





250 

I0KHZ 

3 


100 

18 

GE 

2N6008 

A 

s 

N 

360 

150 

35 

25 

500 

0. 03 

25 

250 

500 

10 





250 

IOKHZ 

0 S 



98 

GE 

2N6009 

A 

s 

P 

360 

150 

35 

25 

500 

0. 03 

25 

250 

500 

10 





250 

I0KHZ 

O.S 



98 

GE 

2N60I0 

A 

s 

N 

625 

150 

50 

40 

800 

0. 01 

25 

100 

300 

10 





200 

I0KHZ 

5 



18 

GE 

2N6011 

A 

s 

P 

500 

150 

50 

40 

800 

0.01 

25 

100 

300 

10 





200 

lOK^HZ 



18 

GE 

2N60I2 

A 

s 

N 

625 

150 

50 

40 

800 

0. 01 

25 

250 

500 

10 





200 

IflKHZ 



18 

. ge 

2N60I3 

A 

s 

P 

500 

150 

50 

40 

800 

0. 01 

25 

250 

500 

10 





200 

IOKHZ 

? 



18 

GE 

2N60I4 

A 

s 

N 

625 

150 

70 

60 

800 

0.01 

25 

100 

300 

10 





20C 

I0KHZ 

S 



18 

GE- 

2N60I5 

A 

s 

P 

500 

150 

70 

60 

800 

0.01 

25 

100 

300 

10 





200 

IOKHZ 

3 



18 

GE 

2N60I6 

A 

s 

N 

675 

150 

70 

60 

800 

0.01 

25 

250 

500 

10 





200 

IOKHZ- 

3 



18 

GE 

2N60I7 

A 

s 

P 

500 

150 

70 

60 

800 

0.01 

25 

250 

500 

10 





200 

IOKHZ 

2 



18 

GE 

2N6076 

A 

s 

P 

360 

150 

25 

25 

100 

0. 1 

25 

100 

500 

10 

100 




200 




98 

GE 

2N62I8 

A 

s 

N 

500 

150 

300 

300 

50 

0.5 

250 

10 


2 

20 




50 




18 

GE 

2N62I9 


s 

N 

500 

150 

250 

250 

50 

0.5 

200 

10 


2 

20 




50 




18 

GE 

2N6220 


s 

N 

500 

150 

200 

200 

50 

0.5 

150 

10 


2 

20 



50 




18 

GE 

2N6221 


s 

N 

500 

150 

150 

150 

50 

0.5 

100 

10 


2 

20 



50 




18 

GE 

2N6222 


s 

N 

360 

150 

60 

60 

100 

0.05 

60 

75 

200 

2 

300 








18 

GE 

2N6223 


s 

P 

360 

ISO 

60 

60 

100 

0. 05 

60 

75 

200 

2 

300 








18 

GE 

2N6224 


s 

N 

360 

150 

60 

60 

100 

0. 05 

60 

150 

300 

2 

300 








18 

GE 

2N6225 


s 

P 

360 

150 

60 

60 

100 

0. 05 

60 

150 

300 

2 

300 








18 

GE 


























































































































































































































































































































































































































118 
















































































































































































































































































TYPE 

TOSHIBA 

NEC 

HITACHI 

MITSUBISHI 

MATSUSHITA 

FUJITSU 

SONY 

SANYO 

NOTE 

2N584I 










2N5842 










2N585I 










2N5852 










2N5855 










2N5856 










2N5857 










2N5858 










2N596I 










2N5998 

2SC 1382 


2SCI2I3 

2SCI211 

2SCI3I8 





2N5999 





2SA720 





2N6000 

2SCI382 


2SCI2I3 

2SCI211 

2SCI3I8 





2N600I 





2SA720 





2N6002 

2SCI382 


2SCT2I3 

2SCI211 

2SCI3I8 





2N6003 





2SA720 





2N6004 

2SCI382 


2SCI2I3 

2SCI211 

2SCI3I8 





2N6005 





2SA720 





2N6006 

2SGI382 


2SCI2I3 

2SCI211 

• 2SCI3I8 





2N6007 





2SA720 





2N6008 

2SCI382 


2SCI2I3 

2SCI211 

2SCI3I8 





2N6009 





2SA720 





2N60I0 

2SC495 

2SC959 



2SCI407 





2N60I1 

2SA682 

2SA7I7 




2SA580 

2SA706 



2N60I2 

2SC495 

2SC959 



2SCI407 





2N60I3 

2SA682 

2SA7I7 



, 2SA580 

2SA706 



2N60I4 

2SC495 

2SC959 



2SCI407 




2N60I5 

2SA682 

2SA7I7 




2SA580 

2SA706 



2N60I6 

2SC459 

2SC959 



2SCI407 





2N60I7 

2SA682 

2SA7I7 




2SA580 

2SA706 



2N6076 


2SA7I0 

2SA74I 



2SA559 


2SA659 


2N62I8 

2SC505 

2SC1103A 








2N62I9 

2SC505 

2SCI I03A 








2N6220 

2SC505 

2SCI I03A 





2SCI127 



2N622I 

2SC505 

2SCII03A 





2SCI127 



2N6222 

2SC734 


2SCI54C 

2SCI2I 1 




2SC933 


2N6223 

2SA56I 



2SA697 

2SA546 





2N6224 

2SC734 


2SCI54C 

2SCI211 




2SC933 


2N6225 

2SA56I 



2SA697 

2SA546 













































































































































_ 




















I 





- 1 
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PHILIPS 


PHILIPS 


TYPE 

USE 

—i 

< 

cc 

a 

i 

MAXIMUM RATINGS 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS 

OUTLINE 

TO- 

NOTE 

Pc 

25t 

(mW) 

Ti 

(t) 

Vtt 

(V) 

V(H) 

(V) 

Ic 

(mA) 

Ice 


hFE 

hfe 

hie 

(2) 

hre 

(Xlil'l 

hoe 

(/z0) 

fr 

• foe 
**(oo 
iMHz) 

NF 

(«) 

Cob 

(PF) 

Coxrbb' 

(ps) 

A) 

Vcs(V) 

min. 

max. 

lc(mA) 

AC 125 

LF 

G 

p 

500 

90 

32 

12 

too 

10 

10 

100 


2 

125 

1.7K 

6.5 

80 

1 .7 

i KHZ 



1 


AC 1 26 

LF 

G 

p 

500 

90 

32 

12 

100 

10 

10 

140 


2 

185 

2.4K 

8 

100 

2.3 

1 KHZ 



1 


AC 127 

LF 

G 

N 

340 

100 

32 

16 

500 

15 

10 

100 


20 





2.5 

1 KHZ 



1 

AC 12 7/ oi 

AC 128 

LF 

G 

p 

1 W 

100 

32 

16 

1 A 

10 

10 

55 

175 

50 





1.5 




1 

AC 128/oi 

AC 132 

LF 

G 

p 

500 

90 

32 

12 

200 

10 

0.5 

135 


20 





2 

1 KHZ 



1 

AC 132/oi 

AC 187 

LF 

G 

N 

1 W 

90 

25 

15 

2 A 

15 

25 

100 

500 

1 





5 




1 

AC 187/oi 

AC 188 

LF 

G 

P 

1 w 

90 

25 

15 

2 A 

20 

25 

100 

500 

1 





1 .5 




1 

AC 18 8/oi 

AFI24 

HF 

G 

P 

60 

75 

32 

15 

10 

90 

6 

150 


1 





75 

100 MHZ 

8 



72 


AFI25 

HF 

G 

P 

60 

75 

32 

15 

10 

1.2 

6 

150 


1 





75 

100 MHZ 

9 5 



72 


AFI26 

HF 

G 

P 

60 

75 

32 

15 

10 

1.2 

6 

150 


1 





75 

I0.7MHZ 



72 


AF 127 

HF 

G 

P 

60 

75 

32 

15 

10 

1 .2 

6 

150 


1 





75 

IMHZ 

1.5 



72 


AFI39 

HF 

G 

P 

60 

90 

20 

15 

10 

0.5 

20 








550 

800WZ 


3 

72 


AF239 

HF 

G 

P 

60 

90 

20 

15 

15 

0.5 

20 








650 

ZOO MHZ 



72 


AF239S 

HF 

G 

P 

60 

90 

20 

15 

15 










780 

800 MHZ 

5 



72 


AF267 

HF 

G 

P 

60 

90 

20 

15 

10 










780 

900 KHZ 



P-10 


ASY26 

SW 

G 

P 

150 

85 

30 

15 

200 

7 

30 

45 


10 

50 

750 

5 

65 

8 




5 


ASY27 

SW 

G 

P 

150 

85 

25 

15 

200 

7 

25 

80 


10 

90 

I.4K 

7.5 

100 

14 




5 


ASY28 

SW 

G 

N 

150 

85 

30 

15 

200 

7 

30 

43 


10 

50 

750 

3.5 

45 

14 




5 


ASY29 

SW 

G 

N 

150 

85^ 

25 

15 

200 

7 

25 

^ 13 


10 

90 

1.4 K 

5 

70 

20 




5 


ASY73 

SW 

G 

N 

140 

75 

30 

15 

400 

3 

5 

20 


200 





4 




5 


ASY74 

SW 

G 

N 

140 

75 

30 

15 

400 

3 

5 

35 


200 





6 




5 


ASY75 

SW 

G 

N 

140 

75 

30 

15 

400 

3 

5 

50 


200 





10 




5 


ASY76 

SW 

G 

P 

500 

85 

40 

32 

1A 

4.5 

10 

20 


600 





0.9 

1 KHZ 

1 5 



5 


ASY77 

SW 

G 

P 

500 

85 

60 

60 

IA 

4.5 

10 

20 


600 





0.9 

1 KHZ 

1 5 



5 


ASY80 

SW 

G 

P 

500 

85 

40 

40 

IA 

4.5 

10 

40 


600 





0.9 

1 KHZ 



5 


ASZI5 

P 

G 

P 

30 W 

90 

100 

60 

8A 

3 mA 

100 

20 

55 

IA 





0.2 




3 


ASZI6 

P 

G 

P 

30 W 

90 

60 

32 

8A 

3 mA 

60 

45 

130 

IA 





0.25 




3 


ASZI7 

P 

G 

P 

30W 

90 

60 

32 

8A 

3 mA 

60 

25 

75 

IA 





0.22 




3 


ASZI8 

P 

,G 

P 

30 W 

90 

100 

32 

8A 

3 mA 

100 

30 

1 10 

IA 





0.22 




3 


ASZ2I 

SW 

G 

R 

120 

85 

20 

15 

50 



30 


10 





300 




18 


AFYI6 

HF 























AFY40 

HF 























AFYI2 

HF 























BC 107 

LF 

S 

N 

300 

175 

50 

45 

200 

15 

20 




330 

4.5 K 

2 

30 

300 

I0KHZ 



18 


BC 108 

LF 

S 

N 

300 

175 

30 

20 

200 

15 

20 




330 

4 5K 

2 

30 

300 

lOKHZ 



18 


BC 109 

LF 

S 

N 

300 

175 

30 

20 

200 

15 

20 




330 

4.5 K. 

2 

30 

300 

lOKHZ 



18 


BC 146 

LF 

S 

N 

50 

125 

20 

20 

50 



80 

55 0 


220 

30 K 

25 

20 





P- 1 


BC 1 47 

LF 

S 

N 

300 

125 


45 

200 

5 

20 




125 




300 

lOKHZ 



P-2 


BC 148 

LF 

S 

N 

300 

125 


20 

200 

5 

20 




125 




300 

lOKHZ 



P-2 


BC 149 

LF 

S 

N 

300 

125 


20 

200 

5 

20 




240 




300 

lOKHZ 



P-2 


BC 157 

LF 

S 

P 

300 

125 


45 

200 

1 n A 

20 




75 




150 

lOKHZ 

1.2 



P-2 


BC 158 

LF 

S 

P 

300 

125 


20 

200 

1 nA 

20 




75 




150 

lOKHZ 

1.2 



P-2 


BC 159 

LF 

S 

P 

300 

125 


20 

200 

1 nA 

20 




125 




150 

lOKHZ 



P-2 


BC 177 

LF- 

S 

P 

300 

175 


45 

200 

1 n A 

20 




75 




150 

I0KH2 

1.2 



18 


BC 178 

LF 

s 

P 

300 

175 


25 

200 

1 n A 

20 




75 




150 

lOKHZ 

1.2 



18 


BC 179 

LF 

S 

P 

300 

175 


20 

200 

1 nA 

20 




75 




150 

lOKHZ 

1.2 



18 


BC200 

LF 

S 

P 

50 

125 

20 

20 

50 

100 

20 

50 

400 

0.2 

75 

I2K 

13 

13 

90 

lOKHZ 

I.S 



P-l 


BC237 

LF 

s 

N 

300 

125 


45 

200 

5 

20 




125 




300 




P-3 


BC238 

LF 

s 

N 

300. 

125 


20 

200 

5 

20 




125 




300 




P-3 


BC239 

LF 

s 

N 

300 

125 


20 

200 

5 

20 




240 




300 




P-3 


BC307 

LF 

s 

P 

300 

125 


45 

200 

1 nA 

20 




75 




150 




P-3 


BC308 

LF 

s 

P 

300 

125 


25 

200 

1 nA 

20 




75 




150 

1 KHZ 

1.2 



P-3 


BC309 

LF 

s 

P 

300 

125 


20 

200 

1 nA 

20 




125 




150 

1 KHZ 

1.2 



P-3 


BC327 

LF 

s 

P 

625 

150 


45 

1 A 

0.1 

20 

100 

600 

100 





100 




P-4 


BC328 

LF 

s 

P 

6 25 

150 


25 

M 

0.1 

20 

100 

600 

100 





100 




P-4 



122 
































































































































TYPE 

TOSHIBA 

NEC 

HITACHI 

MITSUBISHI 

MATSUSHITA 

FUJITSU 

SONY 

SANYO 

NOTE 

AC 1 25 


2SB 108 








AC 126 


2SB 108 








AC 127 







2SD 127 



AC I 28 





2SB 481 



2SB374 


AC 132 


2 SB 108 








AC 187 


2SD 78 

2 SD 121 H 







AC 1 88 


2SB504 








A F 1 24 





2SA 100 

2SA 273 




AFI25 





2 SA 100 

2SA 273 




AFI26 





2SA 100 

2SA 273 




AFI27 





2SA 100 

2SA 273 




AFI39 







2SA 456 



AF239 







2SA 456 



AF239S 







2SA 456 



AF267 







2SA 456 



ASY26 


2 SA 759 

2SA 673A 

2 SA 696 






ASY27 


2SA759 

2SA 673A 

2 SA 696 






ASY28 


2SC 1216 


2SC 619 






ASY29 


2SC 1216 


2SC 619 






ASY73 

2SC 735 



2SC 1210 


2SC 1246 




ASY74 

2SC 735 



2SC 1210 


2SC 1246 




ASY75 

2SC735 



2SC 1210 


2SC 1246 




ASY76 




2SB 458A 






ASY77 




2SB 458A 






ASY80 




2SB 458A 






ASZI5 

2SB 531 






2SB 518 



ASZI6 

2SB 531 






2SB 518 



ASZI7 

2SB 531 






2SB 518 



ASZI8 

2SB 531 






2SB 518 



ASZ2I 

2SA 538 

2SA 406 








AFYI6 










AFY40 










AFYI2 










BC 107 

2SC 734 



2SC 620 


2SC 725 

2SC 1364 



BCI08 

2SC 734 



2SC 620 


2SC 725 

2SC 1364 



BC 1 09 

2SC 734 



2SC 620 


2SC 725 

2SC 1364 



BC 1 46 

2SD 44 


2SD77 


2SC828 





BC 147 

2SC 734 



2SC 620 



2SC 1364 



BC 148 

2SC 734 



2SC 620 



2SC 1364 



BC 149 

2SC 734 



2SC 620 



2SC 1364 



BC 157 


2SA 718 


2 SA 696 






BC 158 


2SA 718 


2SA 696 






BC 159 


2SA 718 


2SA 696 






BC 177 


2SA 718 


2SA 696 






BC 178 


2SA 718 


2SA 696 






BC 179 


2SA 718 


2SA 696 






BC200 

2SA495 

2 SA 542 



2SA 564A 

2 SA 556 

2SA 677 

2SA 609 


BC237 

2 SC 734 



2SC 620 


2SC 725 

2SC 1364 



BC238 

2SC734 



2SC 620 


2SC 725 

2SC 1364 



BC239 

2SC734 



2SC 620 


2SC 725 

2SC 1364 



BC307 


2 SA 718 


2 SA 696 






BC308 


2SA 718 


2 SA 696 






BC309 


2SA 718 


2SA696 






BC327 

2SA5I3 

2 SA 606 

2SA 537 


2SA 546 





BC328 

2SA 513 

2SA 606 

2SA 537 

| 2 SA 546 






123 






























































































PHILIPS 




_■ 


MAXIMUM 

RATINGS 


ELECTRICAL CHARACTERISTICS 

OUTLINE 

TO- 


TYPE 

USE 

S 

5 

Pc 

25C 

(mW) 

T] 

VC8 

Ve83 

le 

Iced 

hFE 

Me 

hie 

hre 

hoe 

fT 

*foe 

NF 

Cob 

Coxiti 

NOTE 



2 

a. 

(t) 

(V) 

(V) 

(mA) 

Ua) 

Vcb(V) 

min. 

max. 

lc(mA) 


(fi) 

two) 

iltZS) 

**ÌCD 

(MHz) 

(*) 

(pF) 

(ps) 


BC337 

LF 

s 

N 

625 

150 


45 

IA 

o.i 

20 

100 

600 

100 





200 




P—4 


BC338 

LF 

s 

N 


150 


25 

IA 

0. 1 

20 

100 

600 

100 





200 




P-4 


BC547 

LF 

s 

N 

30 

150 


45 

200 

5 

20 




125 




300 

IOKHZ 

1.4 



P-4 


BC548 

LF 

s 

N 

300 

150 


20 

200 

5 

20 




125 




300 

rOKNZ 



P-4 


BC549 

LF 

s 

N 

300 

150 


20 

200 

5 

20 




2 40 




300 

IOKHZ 



P-4 


BC55 7 

LF 

s 

P 

300 

150 


45 

200 

1 nA 

20 




75 




150 

rowe 



P-4 


BC558 

LF 

s 

P 

300 

150 


20 

200 

1 n A 

20 




75 




150 

IOKHZ 

t.z 



P-4 


BC559 

LF 

s 

P 

300 

150 


20 

200 

l.nA 

20 




125 




150 

IOKHZ 

1.2 



P-4 


BCW46 

LF 

s 

N 

200 

150 

80 

60 

200 

IO 

80 




125 




300 

1 XHZ 



P-5 


BCW47 

LF 

s 

N 

200 

150 

50 

45 

200 

IO 

50 




125 




300 

',\ HZ 



P-5 


BCW48 

LF 

s 

N 

200 

150 

30 

20 

200 

IO 

30 




125 




300 

1 KHZ 



P-5 


BCW49 

LF 

s 

N 

200 

150 

30 

20 

200 

IO 

30 




240 




300 

1 KHZ 



P-5 


BCW56 

LF 


P 

200 

150 

80 

60 

200 

IO 

80 




125 




150 

1 KHZ 

1.2 



P-5 


BCW57 

LF 

s 

P 

200 

150 

50 

45 

200 

IO 

50 




125 




150 

1 KHZ 

1.2 



P-5 


BCW58 

LF 

s 

P 

200 

150 

30 

20 

200 

IO 

30 




125 




150 

12 



P-5 


BCW59 

LF 

s 

P 

200 

150 

30 

20 

200 

IO 

30 




125 




150 




P-5 


BCYIO 

LF 

s 

P 

415 

150 

32 

32 

250 

20 n A 

6 

24 


30 

40 




1 .5 

7 



P-6 


BCYI1 

LF 

s 

P 

415 

150 

60 

60 

250 

20 n A 

6 

24 


30 

40 




1.5 

7 



P-6 


BCYI2 

LF 

s 

P 

415 

150 

32 

32 

250 

20 n A 

6 

40 


30 

40 




2 

7 



P-6 


BCY30 

LF 

s 

P 

250 

150 

64 

50 

100 

1 nA 

6 

IO 

35 

20 

25 




1 .2 




5 


BCY3I 

LF 

s 

P 

250 

150 

64 

50 

100 

1 nA 

6 

15 

60 

20 

35 




1 .7 




5 


BCY32 

LF 

s 

P 

250 

150 

64 

50 

100 

1 nA 

6 

20 

70 

20 

55 




2.5 




5 


BCY33 

LF 

s 

P 

250 

150 

32 

25 

100 

1 nA 

6 

IO 

35 

20 

25 




1.5 




5 


■ BCY34 

LF 

s 

P 

250 

150 

32 

25 

100 

1 nA 

6 

15 

60 

20 

35 




2.4 




5 


BCY38 

LF 

s 

P 

410 

150 

32 

24 

500 

1 n A 

6 

IO 

30 

150 





' 5 




5 


BCY39 

LF 

s 

P 

410 

150 

64 

60 

500 

1 nA 

6 

IO 

50 

150 





1.5 




5 


BCY40 

LF 

s 

P 

410 

150 

32 

24 

500 

1 nA 

6 

15 

120 

150 





2.5 




5 


BCY54 

LF 

s 

P 

410 

150 

50 

50 

500 

1 nA 

6 

12 

70 

150 





2 




5 


BCY55 























DUAL 

BCY56 

LF 

s 

N 

300 

175 

45 

45 

100 

0.1 

20 

100 

450 

2 

250 

3.5K 

1.75 

1 .75 

85 




18 


BCY57 

LF 

s 

N 

300 

175 

25 

20 

100 

0 . 1 

20 

200 

800 

2 

500 

7.5 

3.5 

35 

100 

IOKHZ 

1.5 



18 


BCY58 

LF 

s 

N 

1 W 

200 

32 


200 



120 

630 

2 





280 

1 KHZ 

2 



18 


BCY59 

LF 

s 

N 

1 w 

200 

45 


200 



120 

630 

2 





280 

1 KHZ 

2 



18 


BCY70 

LF 

s 

P 

350 

200 

50 

40 

200 

IO nA 

40 

50 


IO 





250 

IOKHZ 

2 



18 


BCY7I 

LF 

s 

P 

350 

200 

45 

45 

200 

50 n A 

40 

100 


IO 

100 

2 K 

20 

IO 

200 

IOKHZ 

2 



18 


BCY72- 

LF 

s 

P 

350 

200 

25 

25 

200 

50 n A 

20 

50 


IO 





200 

IOKHZ 

2 



18 


BCY87 























DUAL 

BCY88 























DUAL 

BCY89 























DUAL 

BCZIO 

LF 

s 

P 

250 

150 

25 

25 

50 

1 nA 

IO 




20 








P-6 


BCZII 

LF 

s 

P 

250 

150 

25 

25 

50 

1 nA 

IO 




35 








P-6 


BCZI2 

LF 

s 

P 

250 

150 

60 

60 

50 

lOn A 

IO 




15 








P-6 


BDI 15 

P 

s 

N 

6 W 


245 

180 

200 

550 

200 

60 


50 





145 




39 


BDI3I 

P 

s 

N 

11 W 

125 

70 

45 

3 A 

5 

50 

20 


2A 





60 




126 


BDI 32 

P 

s 

P 

11 W 

125 

45 

45 

3 A 

5 

40 

20 


2 A 





60 




126 


BD133 

P 

s 

N 

11 w 

125 

90 

60 

3 A 

5 

60 

20 


2 A 





60 




126 


BD 135 

P 

s 

N 

8W 

150 

45 

45 

1 A 

0 . 1 


40 

250 

150 





250 




126 


BDI 36 

P 

s 

P 

8 W 

150 

45 

45 

1 A 

0.1 

30 

40 

250 

150 





75 




126 


BDI 37 

P 

s 

N 

8 W 

150 

60 

60 

1 A 

0 . 1 

30 

40 

160 

150 





250 




126 


BDI 38 

P 

s 

P 

8 W 

150 

60 

60 

1 A 

0 . 1 

30 

40 

160 

ISO 





75 




126 


BDI39 

P 

s 

N 

8 W 

150 

100 

80 

1 A 

0 . 1 

30 

40 

160 

150 





250 




126 


BOI 40 

P 

s 

P 

8 W 

150 

100 

80 

1 A 

0.1 

30 

40 

160 

150 





75 




126 


BDI8I 

P 

s 

N 

117W 

200 

45 

55 

IOA 

2 

45 

20 

70 

3 A 









3 


BD 182 

P 

s 

N 

II7W 

200 

60 

70 

I5A 

5 

60 

20 

70 

4 A 









3 


BD 183 

P 

s 

N 

II7W 

200 

80 

85 

I5A 

5 

80 

20 

70 

3 A 












124 










































































































TYPE 

TOSHIBA 

NEC 

HITACHI 

MITSUBISHI 

MATSUSHITA 

FUJITSU 

SONY 

SANYO 

NOTE 

BC337 

2SC 495 




2SC 1407 





BC338 

2SC495 




2SC 1407 





BC547 

2SC734 



2SC620 


2SC 725 

2SC 1364 


BC548 

2SC734 



2SC 620 


2SC 725 

2SC 1364 



BC549 

2SC 734 



2SC620 


2SC 725 

2SC 1364 



BC557 

2SA56I 

2SA 718 




2SA 553 




BC558 

2SA56I 

2SA 718 




2 SA 553 




BC559 

2SA56I 

2SA.7I8 




2SA 553 




BCW46 

2SC 108 A 




2SC 563A 

2SC 230 




BCW47 

2SC495 

2SC 815 


2SC773 

2SC456 



2SC423 


BCW48 

2 SC 356 

2SC 1216 


2SC 619 


2SC 1372 




BCW49 

2SC356 

2SCI2I6 


2SC 619 


2SC 1372 




BCW56 


2SA539 




2SA 555 


2 SA 532 


BCW57 


2SA539 


2SA 696 


2SA 555 


2SA 532 


BCW58 


2SA 539 


2SA 696 


2SA 555 


2SA532 


BCW59 


2SA539 


2SA 696 


2SA 555 


2SA 532 


BCYIO 

2SB46I 









BCYII 


2SB 108 A 








BCYI2 

2SB46I 









BCY30 




2SB455 






BCY3I 




2SB 455 






BCY32 




2SB 455 






BCY33 




2SB455 






BCY34 




2SB 455 






BCY38 


2SB 105 








BCY39 


2SB 108 A 








BCY40 


2SB 105 




2S8 I7A 




BCY54 


2SB I08A 








BCY55 










BCY56 

2SC 1380 


2SC 1345 

2SC 1313 






BCY57 






2SC 1264 




BCY58 

2SC 486 


2SC 708 



2SC97I 




BCY59 

2SC 486 


2SC708 



2SC 971 




BCY70 

2SA 561 

2SA 718 








BCY7I 

2SA56I 

2SA7I8 








BCY72 

2SA 561 

2SA 718 








BCY87 










BCY88 










BCY89 










BCZIO 





2SB 278 





l 1 





2SB 278 





12 





2SB 281 





BOI 15 



2SC 1059 







BDI3I 

2SC 1237 

2SC 1306 








BOI 32 




2SB 529 




2SB 511 


BDI33 

2SC 1237 

2SC 799 








BD135 




2SC 1155 






BDI36 


2SB 243 



2SB 493 



2SB474 


BD 137 




2SC 1155 






BD 138 


2SB245 




2SB456 




BD 139 




2SC 1157 






BDI40 






2SB456 




BD 181 

2SD III 

2SD 151 




2SD 172 


— 

BD 182 

2SD III 

2SD 151 

2SD 341 



2SD 250 

2§D 340 



BDI83 

2SD 111 

2SD 151 

2SD 341 



2SD 250 

2SD 340 




125 




































































































PHILIPS 


TYPE 

use 

MATERIAL I 


MAXIMUM RATINGS 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS 


OUTLINE 

TO- 

NOTE 

£ 

Pc 

25T 

(mW) 

Ti 

Vcs 

tv) 

Veto 

(V) 

le 

(mA) 

leso 

hFE 

Me 

hie 

(a) 

hre 

(X1U) 

hoe 

(nO) 

It 

*fae 

*«fao 

(MHz) 

NF 

<«) 

Cob 

(pF) 

Co* ft*' 

(ps) 

(m A) 

Vcb(V) 

min. 

max. lc(mA) 

8D20I 

p 

S 

N 

60 W 

150 

60 

45 

8A 

1 

40 

30 

3 A 





3 




P-7 


BD202 

p 

S 

p 

60 W 

150 

60 

45 

8A 

1 

40 

30 


3 A 





3 




P-7 


BD203 ! 

p 

s 

N 

60 W 

150 

60 

60 

8 A 

1 

40 

30 


2 A 





3 




P-7 


8D204 

p 

s 

p 

60 W 

150 

60 

60 

8 A 

1 

40 

30 


2 A 





3 




P-7 


BD226 

p 

s 

N 

I2.5W 

150 

45 

45 

1 ,5A 

0.1 

30 

25 


1 A 





125 




126 


BD227 

p 

s 

p 

I25W 

150 

45 

45 

1,5A 

0.1 

30 

25 


I A 





50 




126 


BD228 

p 

s 

N 

12.5 W 

150 

60 

60 

1,5A 

0.1 

30 

25 


1 A 





125 




126 


BD229 

p 

s 

p 

I2.5W 

ISO 

60 

60 

I.5A 

0.1 

30 

25 


1 A 





50 




126 


BD230 

p 

s 

N 

I2.5W 

150 

100 

80 

1.5A 

0.1 

30 

25 


1 A 





125 




126 


BD23I 

p 

s 

P 

I2.5W 

ISO 

100 

80 

1.5A 

0.1 

30 

25 


1 A 





50 




126 


BD232 

p 

s 

N 

7 W 

125 


300 

250 



20 


150 





20 




126 


BD233 

p 

s 

N 

25 W 

150 

45 

45 

2A 

0 . 1 

45 

20 


IA 





3 




126 


BD234 

p 

s 

P 

2SW 

150 

45 

45 

2 A 

0 . 1 

45 

20 


1 A 





3 




126 


BD235 

p 

s 

N 

25W 

150 

60 

60 

2 A 

0 . 1 

60 

20 


IA 





3 




126 


BD236 

p 

s 

P 

25W 

150 

60 

60 

2 A 

0.1 

60 

20 


. I A 





3 




126 


BD237 

p 

s 

N 

25W 

150 

100 

80 

2A 

0.1 

100 

20 


IA 





3 




126 


BD238 

p 

s 

P 

25W 

150 

100 

80 

2 A 

0.1 

100 

20 


IA 





3 




126 


BD433 

p 

s 

N 

36 W 

150 

22 

22 

4 A 

0.1 

22 

50 


2A 





3 




126 


BD4 34 

p 

s 

P 

36 W 

150 

22 

22 

4 A 

0.1 

22 

50 


2 A 





3 




126 


BD4 35 

p 

s 

N 

36 W 

150 

32 

32 

4 A 

0 . 1 

32 

50 


2 A 





3 




126 


BD436 

p 

s 

P 

36 W 

150 

32 

32 

4 A 

0.1 

32 

50 


2 A 





3 




126 


BD437 

p 

s 

N 

36 W 

150 

45 

45 

4 A 

0.1 

45 

40 


2A 





3 




126 


BD438 

p 

s 

P 

36 W 

150 

45 

45 

4 A 

0.1 

45 

40 


2 A 





3 




126 


BDY20 

p 

s 

N 

115W 

200 

100 

60 

ISA 

3 

100 

20 

70 

4 A 





1 




3 


BDY38 

p 

s 

N 

115W 

200 

50 

40 

6A 

3 

50 

30 


2 A 





1 




3 


BDY60 

p 

s 

N 

I5W 

175 

120 

60 

5 A 

10 

100 

45 


500 





100 




3 


BDY6I 

p 

s 

N 

15W 

175 

100 

60 

5 A 

10 

80 

45 


500 





100 




3 


BDY90 

p 

s 

N 

40W 


120 

100 

I0A 



30 

120 

5 A 





70 




3 


BDY9I 

p 

s 

N 

40W 


100 

80 

I0A 



30 

120 

5 A 





70 




3 


BDY92 

p 

s 

N 

40W 


80 

60b 

I0A 



30 

120 

5 A 





70 




3 


BDY93 

p 

s 

N 

30 W 


750 

350 

3 A 



15 

60 

IA 





8 




3 


BDY94 

p 

s 

N 

30W 


750 

300 

3A 



25 

80 

IA 





8 




3 


BDY95 

p 

s 

N 

30 W 


600 

250 

3 A 



25 

80 

1 A 





8 




3 


BDY96 

p 

s 

N 

40W 


750 

350 

I0A 



IS 

60 

2 A 





10 




3 


BDY97 

p 

s 

N 

40 W 


750 

300 

I0A 



25 

80 

2 A 





10 




3 


BDY98 

p 

s 

N 

40W 


600 

250 

10 A 



25 

80 

2 A 





10 




3 


BFI 15 

HF 

s 

N 

145 

175 

50 

30 

30 



45 

165 

1 





230 

100 MiZ 



72 


BFI67 

HF 

s 

N 

130 

175 

40 

30 

25 










350 

15t*tZ 



72 


BFI73 

HF 

s 

N 

260 

175 

40 

25 

25 










550 




72 


BFI77 

HF 

s 

N 

600 

200 

100 

60 

50 



20 


15 





120 




39 


BFI 78 

HF 

s 

N 

600 

200 

185 

115 

50 



20 


30 





120 




39 


BFI 79 

HF 

s 

N 

600 

200 

250 

1 15 

50 



20 


20 





120 



2.5 

39 


BF 180 

HF 

s 

N 

150 

175 

30 

20 

20 










675 

ZOO MHZ 

2.5 



72 


BF 181 

HF 

s 

N 

150 

175 

30 

20 

20 










600 

900 MHZ 

£.8 



72 


BF 182 

HF 

s 

N 

150 

175 

25 

20 

15 










650 

800 MHZ 



72 


BF 183 

HF 

s 

N 

150 

175 

25 

20 

15 










800 




72 


BF 184 

HF 

s 

N 

145 

175 

30 

20 

30 



115 


1 





300 




72 


BF 185 

HF 

s 

N 

145 

175 

30 

20 

30 



67 


1 





220 

100 MHZ 



72 


BF 194 

HF 

s 

N 

250 

125 

30 

20 

30 



115 


1 





260 

1 MH Z 



P-2 


BF 195 

HF 

s 

N 

250 

125 

30 

20 30 



67 


1 





200 

100 WiZ 

4 


P-2 


BF 196 

HF 

s 

N 

250 

125 

40 

30 

25 










400 

35 MHZ 

3 



P-2 


BF 197 

HF 

s 

N 

250 

125 

40 

25 

25 









550 




P-2 


BF 198 

HF 

s 

N 

500 

150 

40 

30 

25 









400 

35 MHZ 

3 



P-4 


BF 199 

HF 

s 

N 

500 

150 

40 

25 

25 










550 




P-4 


BF200 

HF 

s 

P 

150 

175 

30 

20 

20 










650 

ZOO MHZ 

2.7 



72 



126 

























































































































































TYPE 

TOSHIBA 

NEC 

HITACHI 

MITSUBISHI 

MATSUSHITA 

FUJITSU 

SONY 

SANYO 

NOTE 

BD20I 

2SC 1080 

2SD2I7 





2SD 338 



BD202 

2SB531 






2SB 518 



BD203 


2SD2I7 





2SD 338 



BD204 

"2SB53 






2SB 518 



BD226 


2SC 1425 








BD227 





2SB 126 

2SB 445 




BD228 

2SC790 


2SCI06I 


2SC 1398 





BD229 






2SB 446 




BD230 





2SC 697 


2SC756-2 



BD23I 


2SB24I A 








BD232 




2SC 1088 






BD233 


2SD288 



2SD3I7 


2SD29I 

2SD330 


BD234 


2SB 250A 

2SB47I 



2SB 151 


2SB2I6 


BD235 

2SC793 

2SD 335 



2SD3I7 


2SD29I 

2SD3I4 


BD236 


2SB 250A 

2SB47I 



2SB 151 


2SB2I5 


BD237 

2SC793 

2SD335 








BD238 


2SB 253A 



2SB 128 A 

2SB 151 


2SB2I5 


BD433 

2SC789 




2SD 226A 



2SD3I5 


BD434 


2 SB 248 



2SB 128 A 

2SB 151 

2SB 518 

2 SB 509 


BD435 





2SD 226A 



2SD3I5 


BD436 


2SB 248 



2SB I28A 

2 SB 151 

2SB 518 

2SB 509 


BD437 





2SD 226 A 



2SD 315 


BD438 


2SB 248A 



2SB 128 A 

2 SB 151 

2 SB 518 

2SB 509 


E^D Y20 







2SD340 



BDY38 

2SD 11 1 





2SD 172 




BDY60 

2SC 793 


2SC 665 


2SC 901 





BDY61 



2SC 664 







BDY90 

2SQ 558 



2 SC 769 






BDY9I 

2 SC 558 



2SC769 






BDY92 

2SC 558 



2SC769 






BDY93 

2SC 1172 

2SC 1358 

2SC 1413 

2SC 1309 






BDY94 

2SC 1172 

2SC 1358 

2SC 1413 

2 SC 1309 






BDY95 

2SC M72 

2SC 1358 

2SC 1413 

2SC 1309 






BDY96 

2SC 1434 









BDY97 

2SC 1434 









BDY98 

2SC 1434 









BFI15 

2 SC 372 

2SCI428 

2SC 461 







BF 167 

2SC 372 

2SC 1428 

2SC 461 







BFI73 


2SC 1319 




2SC 722 




BFI77 

2SC 995 


2SC 154 C 




2SC 1127 



BF 178 

2SC 995 


2SC 154 C 




2SC 1127 



BF 179 


2SC 1103 




2SC 627 




BF 180 


2SC 1158 








BF 181 


2SC 1158 








BF 182 


2SC 1158 








BF 183 


2SC 1158 








BF 184 

2SC 392 

2 SC 253 

2SC 717 



2SC 1067 




BF 185 

2SC 392 

2SC253 

2SC7I7 



2SC 1067 




BF 194 


2SC 1320 




2SC722 




BF 195 


2SC 1320 




2SC722 




BF 196 


2 SC 1320 




2SC 722 




BF 197 


2SC 1320 




2SC722 




BF 198 



2SC 1 51 H 




2SC352 



BFI 99 



2SC 1 51 H 




2SC352 



BF200 


2SC H58 









127 



























































































PHILIPS 


TYPE 

USE 

■< 

3 

£ 

MAXIMUM RATINGS 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS 

OUTLINE 

TO- 

NOTE 

Pc 

25T 

(mW) 

Tj 

(t) 

Vts 

(V) 

Vea 

(V) 

le 

(mA) 

leso 

flFE 

hfe 

hie 

(2) 

hre 

(XIU> 

hoe 

(ji8> 

*fae 

(MHz) 

NF 

(«} 

Cob 

(pF) 

Cogitò' 

(ps) 

(/»A) 

Vcb(V) 

min. 

max 

lc(mA) 

BF240 

HF 

s 

N 

250 

125 

40 

40 

25 










380 

200 KHZ 

3 .S 



P-4 


BF24I 

HF 

s 

N 

250 

125 

40 

40 

25 










350 

200 KKZ 

3.5 



P-4 


BF254 

HF 

s 

N 

300 

125 

30 

20 

30 



15 


1 





260 

ioon*tz 



P-4 


BF255 

HF 

s 

N 

300 

125 

30 

20 

30 



67 


1 





200 

100 HZ 



P-4 


BF257 

HF 

s 

N 

5 W 

175 

160 

160 

200 

1 nA 

100 

25 


30 





90 




39 


BF258 

HF 

s 

N 

5 W 

175 

250 

250 

200 

1 nA 

200 

25 


30 





90 




’ 39 


BF259 

HF 

s 

N 

5 W 

175 

300 

300 

200 

1 nA 

250 

25 


30 





90 




39 


BF324 

HF 

s 

p 

250 

150 

30 

30 

25 

0.05 

30 








500 

iooi*ez 

3 



P-4 


BF336 

HF 

s 

N 

3 W 

200 

185 

180 

200 



20 


30 





130 



30 

39 


BF337 

HF 

s 

N 

3 W 

200 

250 

200 

200 



20 


30 





130 



30 

39 


BF338 

HF 

s 

N 

3 W 

200 

300 

225 

200 



20 


30 





130 



30 

39 


BF450 

HF 

s 

P 

250 

150 

40 

40 

25 










325 

100 MHZ 

2 



P-4 


BF45I 

HF 

s 

P 

250 

150 

40 

40 

25 










325 

100 MHZ 

2 



P-4 


BF457 

HF 

s 

N 

6 W 

150 

160 

160 

300 

50 n A 

100 

26 


30 





90 


4.5 


126 


BF458 

HF 

s 

N 

6 W 

150 

250 

250 

300 

50 nA 

200 

26 


30 





90 


4.5 


126 


BF459 

HF 

s 

N 

6 W 

150 

300 

300 

300 

50 n A 

250 

26 


30 





90 


4.5 


126 


BF494 

HF 

s 

N 

300 

150 

30 

20 

30 



115 


IO 





260 

lOOfcUZ 



P-4 


BF495 

HF 

s 

N 

300 

150 

30 

20 

30 



67 


IO 





200 

100 XHZ 



P-4 


BFR63 

HF 

s 

N 

3.5W 

150 

40 

25 

500 

IO 

20 

25 


150 





1000 




P-8 


BFR64 

HF 

s 

N 

3.5W 

150 

40 

25 

500 

IO 

20 

25 


150 





1200 




P-8 


BFR65 

HF 

s 

N 

5 W 

200 

40 

25 

400 

100 

20 

20 


400 





1000 




P-8 


BFR90 

HF 

s 

N 

180 

150 

20 

15 

25 

50 n A 

IO 

25 


14 





5000 

SOOWZ 

2.4 



P-9 


BFR9I 

HF 

s 

N 

180 

150 

15 

12 

35 

50 n A 

5 

25 


30 





5000 

500 MHZ 

1 .9 



P-9 


BFS92 

HF 

s 

P 

5 W 

200 

100 

60 

IA 

50 n A 

80 

30 


150 

100 

300 

7000 

60 

70 




39 


BFS93 

HF 

s 

P 

5 W 

200 

100 

60 

IA 

50 nA 

80 

70 


150 

100 

300 

7000 

60 

70 




39 


BFS94 

HF 

s 

P 

5 W 

200 

80 

40 

IA 

50 nA 

60 

40 


150 

100 

300 

70 0 0 

60 

70 




39 


BFS95 

HF 

s 

P 

5 W 

200 

45 

35 

IA 

50 n A 

30 

70 


150 

100 

300 

7000 

60 

70 




39 


BFWI6A 

HF 

s 

N 

I.5W 

200 

40 

25 

300 

20 

20 

25 


150 





1200 

200 MHZ 

S 



39 


BFWI7A 

HF 

s 

N 

1.5W 

200 

40 

25 

300 

20 

20 

25 


150 





1100 




39 


BFW30 

HF 

s 

N 

250 

200 

20 

IO 

100 

50 n A 

IO 

25 


50 





1600 

500 MHZ 

5 



72 


BFW45 

Defi 

s 

N 

2.5W 

200 

165 

130 

100 

0.1 

100 

20 

120 

50 





120 




39 


BFW92 

HF 

s 

N 

190 

150 

25 

15 

50 

50 n A 

IO 

20 

150 

2 





1600 

500 MHZ 

5 



P-9 


BFW93 

HF 

s 

N 

190 

150 

18 

IO 

100 

50 n A 

IO 

25 


50 





1700 

500 MH2 

5 



P-9 


BFX34 

SW 

s 

N 

5 W 

200 

120 

60 

2 A 



40 

50 

2A 





100 




39 


BFX44 

HF 

s 

N 

360 

200 

40 

23 

250 

0.1 

20 

40 

120 

IO 





300 




18 


BFX89 

HF 

s 

N 

200 

200 

30 

15 

50 

IO nA 

15 

20 

125 

25 





1200 

500 MHZ 



72 


BFY50 

HF 

s 

N 

5W 

200 

80 

35 

IA 

2 n A 

60 

112 


150 

90 

750 

5 

80 

140 




39 


BFY5I 

HF 

s 

N 

5W 

200 

60 

30 

IA 

2 nA 

40 

123 


150 

100 

750 

5 

80 

160 




39 


BFY52 

HF 

s 

N 

5W 

200 

40 

20 

IA 

2 n A 

30 

142 


150 

1 IO 

750 

5 

80 

185 




39 


BFY55 

HF 

s 

N 

800 

200 

80 

35 

IA 

lOn A 

60 

40 

120 

150 





60 




39 


BFY90 

HF 

s 

N 

200 

200 

30 

15 

25 



20 

125 

25 





1400 

800 MHZ 

5.5 



72 


BSS27 

SW 

s 

N 

800 

200 

70 

45 

IA 



30 


150 





40 0 




39 


BSS28 

SW 

s 

N 

800 

200 

50 

30 

IA 



40 


150 





400 




39 


BSS29 

SW 

s 

N 

800 

2U0 

50 

30 

IA 



25 


150 





400 




39 

BSS4Ò 

SW 

s 

N 

360 

200 

60 

40 

IA 



25 


500 





200 



18 


BSS4I 

SW 

s 

N 

360 

200 

60 

30 

1 A 



25 


500 





200 




18 


BSVI5 

SW 

s 

P 

800 

200 


40 

IA 



40 

250 

100 

20 




50 




39 


BSV 16 

SW 

s 

P 

800 

200 


60 

IA 



40 

250 

100 

20 




50 




39 


BSV 17 

SW 

s 

P 

800 

200 


80 

IA 



40 

160 

100 

20 




50 




39 


BSV 64 

SW 

s 

N 

5 W 

175 

100 

60 

5 A 

IO 

60 

40 


2 A 





100 




39 

BSV 68 

SW 

s 

P 

250 

150 

no 

100 

100 

5 

100 

30 


25 





95 




<8 

BSV86 

SW 

s 

N 

220 

150 

75 

30 

400 

0.1 

60 

100 

300 

150 





100 



P-5 

BSV 87 

SW 

s 

N 

220 

150 

75 

30 

400 

0.1 

60 

40 

120 

150 





100 



P-5 

BSV 88 

SW 

s 

N 

220 

150 

60 

25 

400 

0.1 

30 

35 


150 





100 




P-5 

BSV 96 

SW 

s 

P 

220 150 

30 

30 

300 

0.1 

20 

100 

250 

150 





75 




P-5 


128 














































































































TYPE 

TOSHIBA 

NEC 

HITACHI 

MITSUBISHI 

1 

MATSUSHITA 

FUJITSU 

SONY 

SANYO 

NOTE 

BF240 


2SCI320 








BF24I 


2SCI320 








BF254 


2SC 1320 







BF255 


2 SC 1320 








BF257 


2SCI456 

2SC 1304 







BF258 


2SCI456 

2SC 1304 







BF259 


2SC 1456 

2SCI304 







BF324 

2SA494 

2SA750 





2SA 678 



BF336 



2SC685 


2SC582 





BF337 



2SC685 


2SC582 





BF338 



2SC685 


2SC582 





BF450 

2SA494 






2SA 678 



BF45I 

2SA494 






2SA678 



BF457 









BF458 










BF459 










BF494 


2SCI320 




2SC 722 




BF495 


2 SCI 320 




2SC722 




BFR63 






2SC 1484 




BFR64 






2 SC 1484 




BFR65 






2 SC 1484 




BFR90 

2SCI193 

2 SC 1268 




2SCI42I 




BFR9I 

2SCI 193 

2SCI268 




2SCI42I 




BFS92 







2SA76I 



BFS93 







2SA 761 



BFS94 







2SA76I 



BFS95 







2SA76I 



BFWI6A 


2 SC 1249 




2SCI262 




BFWI7A 


2SCI249 




2SCI262 




BFW30 

2SCII64 

2SC852 




2SCI068 




BFW45 





2SCI0I2 





BFW92 


2SCI424 








BFW93 


2SCI424 








BFX34 





2SC697A 


2SC756 

2SC93I 


BFX44 

2SC498 

2SC729 


2SC306 

2SC456 

2SC202 




BFX89 


2 SC 1424 








BFY50 




2SCI224 






BFY5I 




2SCI224 






BFY52 




2SCI224 






BFY55 

2SC 1381 


2SCI2I2A 







BFY90 


2SC 1424 








BSS27 

2 SC 1381 


2SCI2I2A 







BSS28 

2SCI38I 


2SCI2I2 A 







BSS29 

2SCI38I 


2 SC 1212 A 







BSS40 

2SC497 




2SCI384 





BSS4I 

2SC497 




2SC1384 





BSV 15 

2SA484 






2SA762 



BSV 16 

2SA 484 






2SA762 



BSV 17 

2SA484 






2SA762 



BSV 64 

2SC 981 









BSV 68 


2SA675 

2SA549A 







BSV 86 

2SC497 



2 SC 309 


2SC827 




BSV 87 

2SC497 



2SC309 


2SC827 




BSV 88 

2SC497 



2 SC 309 

2SC827 




BSV 96 


2SA642 1 2SA673 

i 

2SA555 




129 





































































































PHILIPS 


TYPE 

USE 

MATERIAL 

1 

MAXIMUM RATINGS 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS 

OUTLINE 

TO- 

NOTE 

Pc 

25T 

(mW) 

Ti 

(T) 

VCB 

(V) 

Veto 

(V) 

Ic 

{mA) 

loo 

flFE 

Me 

hie 

(a) 

hre 

(X1U) 

hoe 

fr 

*lae 

**ton 

(MHz) 

NF 

(dB) 

Cob 

(pF) 

CoXrbb 

(ps) 

M) 

Vcb(V) 

min. 

max. 

lc(mA) 

BSV97 

SW 

s 

p 

220 

150 

80 

30 

300 

0. 1 

20 

40 

120 

150 





75 




P-5 


BSV98 

sw 

s 

p 

220 

150 

30 

30 

300 

0.1 

20 

30 


150 





75 




P-5 


BSW41 

SW 

s 

N 

1 W 

200 

40 

25 

500 

0.5 

30 

15 


500 





250 




18 


BSW66 

sw 

s 

N 

5W 

200 

100 

100 

1 A 

100 

100 

30 


500 





80 




39 


BSW67 

sw 

s 

N 

5W 

200 

120 

120 

1 A 

100 

120 

30 


500 





80 




39 


BSW68 

sw 

s 

N 

5W 

200 

150 

150 

1 A 

100 

150 

30 


500 





80 




39 


BSW69 

sw 

s 

N 

125 

125 

150 

150 

50 

0.1 

100 

30 


4 





130 




P-5 


BSXI2 

sw 

s 

N 

3 W 

200 

25 

12 

1 A 

IOnA 

25 

30 

120 

300 





620 




39 


BSXI2A 

sw 

s 

N 

3 W 

200 

25 

15 

IA 

10 n A 

25 

30 

120 

300 





620 




39 


BSXI9 

sw 

s 

N 

360 

200 

40 

15 

500 

0.4 

20 

20 

60 

10 





400 




18 


BSX20 

sw 

s 

N 

360 

200 

40 

15 

500 

0.4 

20 

40 

120 

10 





500 




18 


BSX2I 

sw 

s 

N 

300 

175 

120 

80 

100 

1 n A 

90 

80 


4 





60 




18 


BSX59 

sw 

s 

N 

800 

200 

70 

45 

IA 

0.5 

40 

30 


500 





450 




39 


BSX60 

sw 

s 

N 

800 

200 

70 

30 

IA 

0.5 

40 

30 


500 





475 




39 


BSX6I 

sw 

s 

N 

800 

200 

70 

45 

IA 

0.5 

40 

30 


500 





475 




39 


BSY38 

sw 

s 

N 

300 

175 

20 

15 

100 

0.1 

20 

30 

60 

10 





350 




18 


BSY39 

sw 

s 

N 

300 

175 

20 

15 

100 

0.1 

20 

40 

120 

10 





350 




18 


BUI 05 

Defl 

s 

N 

I0W 

115 

1500 

1500 

2.5A 










7.5 




3 


BUI 08 

Defl 

s 

N 

12.5W 

115 

1500 

1500 

5 A 










7 




3 


BUI 26 

Defl 

s 

N 

30 W 

125 


300 

3 A 



15 

60 

IA 





8 




3 


BU 132 

Defl 

s 

N 

I5W 

135 


600 

IA 



25 

80 

250 





8 




3 


B U133 

P 

s 

N 

30 W 

125 


250 

3 A 



15 

80 

IA 





8 




3 


BU204 

Defl 

s 

N 

IOW 

115 


600 

2.5A 



2 


2 A 





7.5 




3 


BU205 

Defl 

s 

N 

IOW 

115 


700 

2.5 A 



2 


2 A 





7.5 




3 


BU206 

Defl 

s 

N 

IOW 

115 


800 

2..5A 



1.8 


2A 





7.5 




3 


BU207 

Defl 

s 

N 

12.5 W 

115 


600 

5 A 



2.25 


4.5A 





7 




3 


BU208 

Defl 

s 

N 

I2.5W 

115 


700 

5 A 



2.25 


4.5A 





7 




3 


BU209 

Defl 

s 

N 

I2.5W 

115 


800 

4 A 



2.25 


3 A 





7 




3 










































































































































































2N706A 

sw 

s 

N 

300 

175 

25 

15 

500 

0.5 

15 

20 

60 

10 





200 




18 


ZN708 

sw 

s 

N 

360 

200 

40 

15 

500 

25 nA 

20 

30 

120 

10 





300 




18 


2N743 

SW 

s 

N 

300 

175 

20 

12 

200 

1 

20 

20 

60 

10 





300 




18 


2N744 

SW 

s 

N 

300 

175 

20 

12 

200 

1 

20 

40 

120 

10 





300 




18 


2N753 

SW 

s 

N 

300 

175 

25 

15 

50 

0.5 

15 

40 

120 

' 10 





200 




18 


2N9I4 

SW 

s 

N 

360 

200 

40 

15 

500 

25 nA 

20 

30 

120 

10 





300 




18 


2N9I8 

HF 

s 

N 

200 

200 

30 

15 

50 

10 nA 

15 








900 

60 KHZ 

G 



72 


2N929 

LF 

s 

N 

300 

175 

45 

45 

30 

lOnA 

45 

lOO 

350 

10 

200 

5 K 

2.5 

14 

80 




18 


2N930 

LF 

s 

N 

300 

175 

45 

45 

30 

IOnA 

45 

150 

600 

10 

350 

IOK 

5.5 

25 

80 




18 


2NI302 

SW 

G 

N 

150 

85 

25 

25 

200 

3 

25 

20 


10 





10 




5 


2NI303 

sw 

G 

P 

150 

85 

30 

25 

300 

3 

25 

20 


10 





5 




5 


2NI304 

sw 

G 

N 

150 

85 

25 

20 

200 

3 

25 

40 

100 

10 





15 




5 


2NI305 

SW 

G 

P 

150 

85 

30 

20 

300 

3 

25 

40 

100 

10 





10 




5 


2NI306 

sw 

G 

N 

150 

85 

25 

15 

200 

3 

25 

60 

200 

10 





20 




5 


2NI307 

SW 

G 

P 

150 

85 

30 

15 

300 

3 

25 

60 

200 

10 





15 




5 


2NI308 

sw 

G 

N 

150 

85 

25 

15 

200 

3 

25 

80 

300 

10 





30 




5 


2NI309 

sw 

G 

P 

150 

85 

30 

15 

300 

3 

25 

80 

300 

10 





20 




5 


2NI6I3 

HF 

S 

N 

800 

2Q0 

75 

50 

1 A 

IOnA 

60 

40 

I2Ó 

ISO 





60 

1 KHZ 

IZ 



39 


2NI7I1 

HF 

s 

N 

800 

200 

75 

50 

1 A 

IOnA 

60 

60 

300 

150 





70 

IKEZ 

S 



39 


2NI893 

HF 

s 

N 

3 W 

200 

120 

100 

500 

IOnA 

90 

40 

120 

150 









5 



130 























































































































TYPE 

TOSHIBA 

NEC 

HITACHI 

MITSUBISHI 

MATSUSHITA 

FUJITSU 

SONY 

SANYO 

NOTE 

BSV97 










BSV98 

2SA 642 


2SA 695 


2SA 555 




BSW4I 


2SC 890 


2SC 1016 






BSW66 




2SC 1224 






BSW67 




2SC 1224 






BSW68 




2SC 1224 






BSW69 


2 SC 1278 

2SC 857 K 







BSXI2 




2SC 1224 






BSXI2A 




2SC 1224 






BSXI9 

2SC497 



2SC 1211 

2SC 1384 





BSX20 

2SC 497 



2SC 1211 

2SC 1384 





BSX2I 






2SC 826 




BSX59 

2SC 1381 


2SC 1212 A 







BSX60 

2 SC 1381 


2SC I2I2A 







BSX6I 

2SC 1381 


2SC 12I2A 







BSY38 

2SC 400 

2SC 943 

2SC 1373 



2 SC 204 




BSY39 

2SC400 

2 SC 943 

2SC 1373 



2SC204 




BU105 


2 SC 1358 



2 SO 299 





BU108 ' 


2 SC 1358 



2 SO 299 





BU 126 





2 SO 380 





BU 132 





2SD246 





BU 133 

2SC792 

2SC 1106 

2 SC 935 



2 SC 825 




BU204 





2SD299 





BU205 





2SD299 





BU206 





2SD299 





BU207 





2SD299 





BU208 





2 SO 299 





BU209 





2 SO 299 











































































2N706A 

2SC 503 


2SC 1385 



2SCI150 




2N708 

2SC503 


2 SC 1385 



2SCI150 




2N743 

2SC 735 



2SC 619 



2SC 1363 



2N744 

2SC 735 



2SC 619 



2SC 1363 



2N753 




2 SC 1240 

• 





2N9I4 

2SC503 


2SC 1385 



2SC 1150 




2N9I8 


2SC 1424 








2N929 




2SC 1240 


2SC722 




2N930 




2 SC 1240 


2SC722 




2NI302 

2SC 594 

2SC 1216 

2SC 321 



2SC565 




2NI303 

2SA562 

2SA 642 

2SA 673 

2 SA 695 







2SC594 

2SC 1216 

2SC 321 



2 SC 565 




2NI305 

2SA562 

2SA 642 

2 SA 673 

2SA695 






2NI306 

2SC 594 

2SC 1216 

2SC 321 



2SC565 




2NI307 

2SA562 

2 SA 642 

2SA 673 







2NI308 

2SC594 


2SC 321 



2SC565 



2NI309 

2SA 562 

2SA 642 

2SA 673 

2SA695 





2NI6I3 

2SC 1381 


2SC 1212 A 







2NI7I1 

2SC 1381 


2SC 1212 A 







2NI893 




2 SC 1224 







131 


































































































PHILIPS 


TYPE 

USE 

X 


MAXIMUM RATINGS 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS 




OUTLINE 

TO- 

NOTE 

POULIT 

Pc 

25C 

(mi*) 

Tj 

(S) 

VcH 

(V) 

V(® 

(V) 

le 

(mA) 

le» 

tlFE 

Ma 

hie 

($2) 

hr e 

X1U) 

hoe 

(j.5) 

Ir 

• Ine 
*!oo 
(MHz) 

NF 

(«) 

Cob 

(pF) 

oXitb' 

(ps) 

(^A) 

<a(Y) 

min. 

max. 

c(mA) 

2N22I8 

sw 

s 

N 

800 

175 

60 

30 

800 

IOnA 

50 

35 


IO 





250 




39 


2N22I8A 

sw 

s 

N 

800 

175 

75 

40 

800 

lOnA 

60 

35 


IO 





250 




39 


2N22I9 

sw 

s 

N 

800 

175 

60 

30 

800 

IOnA 

50 

75 


IO 





250 




39 


2N22I9A 

sw 

s 

N 

800 

175 

75 

40 

800 

IOnA 

60 

75 


IO 





300 




39 


2N222I 

sw 

s 

N 

500 

175 

60 

30 

800 

IOnA 

50 

35 


IO 





250 




18 


2N222IA 

sw 

s 

N 

500 

175 

75 

40 

ROO 

IOnA 

60 

35 


IO 





250 




18 


2N2222 

sw 

s 

N 

500 

175 

60 

30 

800 

IOnA 

50 

75 


IO 





250 




18 


2N2222A 

sw 

s 

N 

500 

175 

75 

40 

800 

IOnA 

60 

75 


IO 





300 




18 


2N2297 

HF 

s 

N 

800 

200 

80 

35 

IA 

IOnA 

60 

40 

120 

150 





60 



800 

39 


2N2368 

SW 

s 

N 

360 

200 

40 

15 

500 

0.4 

20 

20 

60 

IO 





400 




18 


2N2369 

sw 

s 

N 

360 

200 

40 

15 

500 

0.4 

20 

40 

120 

IO 





500 




18 


2N23G9A 

sw 

s 

N 

360 

200 

40 

15 

500 

0.4 

20 

40 

120 

IO 





500 




18 


2N2483 

HF 

s 

N 

360 

200 

60 

60 

50 

IOnA 

45 

175 



80 

1 .5K 

8 

30 

80 

3 



18 


2N2484 

HF 

s 

N 

360 

200 

60 

60 

50 

IOnA 

45 

250 


1 

150 

3.5K 

8 

40 

80 

3 



18 


2N2894 

SW 

s 

P 

360 

200 

12 

12 

200 

80 n A 

6 

40 

150 

30 









18 


2N2894 A 

SW 

s 

P 

360 

200 

12 

12 

200 

50 n A 

IO 

40 

120 

30 









18 


2N2904 

sw 

s 

P 

600 

200 

60 

40 

600 

20 nA 

50 

35 


IO 





200 




39 


2N2904A 

sw 

s 

P 

600 

200 

60 

60 

600 

IOnA 

50 

40 


IO 





200 




39 


2N2905 

sw 

s 

P 

600 

200 

60 

40 

600 

20 n A 

50 

75 


IO 





200 




39 


2N2905A 

sw 

s 

P 

600 

200 

60 

60 

600 

IOnA 

50 

100 


IO 





200 




39 


2N2906 

sw 

s 

P 

400 

200 

60 

40 

600 

20 nA 

50 

35 


IO 





200 




18 


2N2906A 

sw 

s 

P 

400 

200 

60 

60 

600 

IO nA 

50 

40 


IO 





200 




18 


2N2907 

sw 

s 

P 

400 

200 

60 

40 

600 

20 n A 


75 


IO 





200 




18 


2N2907 A 

sw 

s 

P 

400 

200 

60 

60 

600 

IOnA 


100 


IO 





200 




18 


2N3055 

p 

s 

N 

II5W 

200 

100 

70 

15 A 



20 

70 

4 A 

15 




0.8 




3 


2N3303 

sw 

s 

N 

3 W 

200 

25 

12 

1 A 



30 

120 

300 





450 




39 


2N3426 

sw 

s 

N 

3 W 

200 

25 

12 

1 A 



30 

120 

300 





450 




39 


2N3442 

p 

s 

N 

II7W 

200 

160 

140 

IOA 

50 

140 

20 

70 

3 A 









3 


2 N 3570 

HF 























2 N 3571 

HF 























2N3572 HF 























2N377I 

P 

s 

N 

I50W 

200 

50 

40 

30A 

2 mA 

50 

15 

60 

ISA 





1 .25 




3 


2N3772 

P 

s 

N 

I50W 

200 

100 

60 

20 A 

5mA 

100 

15 

60 

IOA 





1.25 




3 


2N4036 

SW 

s 

P 

5 W 

200 

90 

65 

1 A 

20 nA 

60 

40 

140 

150 





60 




39 


2N4347 

p 

s 

N 

I00W 

200 

140 

120 

5 A 

50 

140 

20 

70 

4 A 









3 


































































































































































































































































































































































































































































































132 














































































































































































































































TYPE 

TOSHIBA 

NEC 

HITACHI 

MITSUBISHI 

H - 

MATSUSH1TA FUJITSU 

SONY 

SANYO 

NOTE 

2N22I8 

2SCI38I 


2SC 1212 





2 SC 614 


2N22I8A 

2SCI38I 


2SC 1212 







2N22I9 

2SCI381 


2SC 1212 







2N22I9A 

2SCI38I 


2SC 1212 







2N222I 

2SCI38I 


2SC 1212 







2N222IA 

2 SC 1381 


2SC 1212 







2N2222 

2SCI38I 


2SC 1212 







2N2222A 

2SCI38I 


2SC 1212 







2N2297 

2SCI38I 


2SC 1212 







2N2368 

2SC 503 

2SC97A 




2SCI150 




2N2369 

2SC503 

2SC97A 




2SCI 150 




2N2369A 

2 SC 503 

2SC97A 




2SC 1150 • 




2N2483 




2SC 1240 






2N2484 




2SC 1240 






2N2894 

2SA497 


2SA673A 

2SA697 






2N2894A 

2SA497 


2SA 673A 

2 SA 697 






2N2904 





2SA752 





2N2904A 





2SA752 





2N2905 





2SA752 





2N2905A 





2SA752 





2N2906 


2 SA 505 



2SA73I 





2N2906A 


2SA505 



2SA73I 





2N2907 


2SA505 



2SA73I 





2N2907A 


2SA505 



2SA 731 





2N3055 







2 S D 340 



2N3303 




2SCI224 




2SC6I4 


2N3426 




2SCI224 




2SC 614 


2N3442 



2SCI343 




2SD262 



2N3570 










2N3571 










2N3572 










2N377I 

2SD 1 14 





2SD 250 




( 2N3772 

2SD 113 

2SD 132 








2N4.036 







2SA 761 



2N4347 

2SD ' 18 





2SD 177 













































































































































































1 


























133 


























































































- 










! 











Westinghouse 


WESTING HOUSE 


TYPE 

USE 

a. 

2 


MAXIMUM RATINGS 

ELECTRICAL CHARACTERI 

TICS 


OUTLINE 

TO- 

NOTE 

i 

Pc 

Z5G 

(mW) 

Ti 

(t) 

Va 

(V) 

VcB) 

(V) 

Ic 

(mA) 

leso 

Ijfe 

hft 

Me 

(a) 

hre 

txtil) 

ho* 

(|<0) 

It 

*fae 

**faO 

(MHz) 

NF 

(*} 

Cob 

(pF) 

Coxibb 1 

(ps) 

M) 

Vcs(V) 

min. 

max. 

lc(mA) 

2N5038 

SHP 

s 

N 

140 W 

200 

150 

90 

30 A 



20 

100 

I2A 

12 








3 


2N5039 

SHP 

s 

N 

I40W 

200 

120 

75 

30 A 



20 

100 

10 A 

12 








3 


2N5929 

SHP 

s 

N 

I75W 

200 

90 

80 

30 A 


10 

20 

100 

10 A 





30 


800 


3 


2N5930 

SHP 

s 

N 

I75W 

200 

130 

120 

30 A 


10 

20 

100 

I0A 





30 


800 


3 


2N593I 

SHP 

s 

N 

I75W 

200 

170 

160 

30 A 


10 

20 

100 

10 A 





30 


800 


3 


2N5932 

SHP 

s 

N 

I75W 

200 

70 

60 

30 A 



% 

100/ 

/so 

*%, 





30 


800 


3 


2N5933 ! 

SHP 

s 

N 

I75W 

200 

1 to 

100 

30 A 



% 

x 

W/ 

/MA 





30 


800 


3 


2N5934 

SHP 

s 

N 

I75W 

200 

150 

140 

30 A 



% 

'“/so 

?OA / 

/30* 





30 


800 


3 


1743-0610 

SHP 

s 

N 

I75W 

200 

70 

60 

30 A 



*/„ 

“/so 

30A/ 

Aoa 





30 


800 


3 


1743-1010 

SHP 

s 

N 

I75W 

200 

110 

100 

30 A 



V» 


MA/ 

/|OA 





30 


800 


3 


1743-1410 

SHP 

s 

N 

I75W 

200 

150 

140 

30 A 



•/» 

%. 

30A/ 

/lOA 





30 


800 


3 


1743-1810 

SHP 

s 

N 

I75W 

200 

190 

180 

30 A 



x 

%, 

30A / 
/lOA 





30 


800 


3 


1743-0820 

SHP 

s 

N 

I75W 

200 

90 

80 

30A 



% 

“/so 

11 





30 


800 


3 


1743-1220 

SHP 

s 

N 

175 W 

200 

130 

120 

30A 



% 

100/ 

/so 

2GA/ 

/30A 





30 


800 


3 


1743-1620 

SHP 

s 

N 

175 W 

200 

170 

160 

30 A 



% 

100/ 

/so 






30 


800 


3 


1743-1820 

SHP 

s 

N 

J75W 

200 

190 

180 

30A 



% 

100/ 

/so 

?OA/ 

/30A 





30 


800 


3 


1743-0630 

SHP 

s 

N 

I75W 

200 

70 

60 

40A 



20/ 

Ao 

HD/ 

Ao 

MA/ 

/ 40A 





. 30 


800 


3 


2N5935 

SHP 

s 

N 

I75W 

200 

90 

80 

40 A 



x 

X 

30A / 

/iOA 





30 


800 


3 


1743-1030 

SHP 

s 

N 

I75W 

200 

110 

100 

40A 



% 

% 

*%. 





30 


800 


3 


2N5936 

SHP 

s 

N 

I75W 

200 

130 

120 

40A 



% 

x 

3CA / 

/40A 





30 


800 


3 


1743-1430 

SHP 

s 

N 

I75W 

200 

150 

140 

40A 



% 

'X 






30 


800 


3 


2 N 5937 

SHP 

s 

N 

I75W 

200 

170 

160 

40 A 



X 

‘X 

MA/ 

/iOA 





30 


800 


3 


1743-1830 

SHP 

s 

N 

I75W 

200 

190 

180 

40A 



20/ 

'IO 

X 

30 A/ 

/40A 





30 


800 


3 


1843 

SHP 

s 

N 

I50W 

200 

375 

350 

30 A 

10m 

350 

15 


5 A 





20 


500 


3 


2NI0I5 

P 

s 

N 

150 W 

150 

30 

30 

7.5A 



10 

14 

2 A 











2NI0I5A 

P 

s 

N 

I50W 

150 

60 

60 

7.5A 



to 

14 

2 A 











2NI0I5B 

P 

s 

N 

150 W 

150 

100 

100 

7.5A 



10 

14 

2 A 











2NI0I5C 

P 

s 

N 

150 W 

150 

150 

150 

7.5A 



10 

14 

2 A 











2NI015D 

P 

s 

N 

150 W 

150 

200 

200 

7.5A 



10 

14 

2 A 











2N10I5E 

P 

s 

N 

150 W 

150 

250 

250 

7.5A 



10 

14 

2 A 











2N I0I5F 

P 

s 

N 

150 W 

150 

300 

300 

7.5A 



10 

14 

2 A 











2NI0I6 

P 

s 

N 

I50W 

150 

30 

30 

7.5A 



10 

18 

5 A 











2N10I6A 

P 

s 

N 

150 W 

150 

60 

60 

7.5A 



10 

18 

5 A 











2NI0I6B 

P 

s 

N 

I50W 

150 

100 

100 

7.5A 



10 

18 

5 A 











2N10I6C 

P 

s 

N 

I50W 

150 

150 

150 

7.5A 



10 

18 

5 A 











2N1016D 

P 

s 

N 

I50W 

150 

200 

200 

7.5A 



10 

18 

5 A 











2NI0I6E 

P 

s 

N 

I50W 

150 

250 

250 

7.5A 



10 

18 

5 A 











2NI0I6F 

P 

s 

N 

150 W 

150 

300 

300 

7.5A 



10 

18 

5 A 











2N3429 

sw 

s 

N 

150 W 

175 


50 

7.5A 



10 

35 

5 A 





2S0 

KHZ 


800 




2N3430 

SW 

s 

N 

I50W 

175 


100 

7.5A 



10 

35 

5 A 





KHZ 


800 




2N343I 

sw 

s 

N 

I50W 

175 


150 

7.5A 



10 

35 

5 A 





250 

KHZ 


800 




2N3432 

sw 

s 

N 

I50W 

175 


200 

7.5A 



10 

35 

5 A 





250 

KHZ 


800 




2N3433 

sw 

s 

N 

I50W 

175 


250 

7.5A 



10 

35 

5 A 





250 

KHZ 


800 



2N2226 

p 

s 

N 

I50W 

150 

50 

50 

10A 



100 

360 

IOA 

7 




500 

KHZ 





U.H.GAI N 

2N2227 

p 

s 

N 

150 W 

150 

100 

100 

I0A 



100 

360 

IOA 

7 




500 

KHZ 





U.H.GAI N 

2N2228 

p 

s 

N 

I50W 

150 

150 

150 

I0A 



too 

360 

IOA 

7 




500 

KHZ 





U.H.GAI N 

2N2229 

p 

s 

N 

150 W 

150 

200 

200 

I0A 



100 

360 

IOA 

7 




500 

KHZ 





U.H.GAI N 

2N2230 

p 

s 

N 

150 W 

150 

50 

50 

I0A 



400 

660 

IOA 

7 




500 

KHZ 





U.H.GAI N 

2N223I 

p 

s 

N 

I50W 

150 

50 

50 

10A 



400 

660 

IOA 

7 




KHZ 





U.H.GAI N 

2N2232 

1 p 

s 

N 

f 50 W 

150 

100 

100 

I0A 



400 

660 

IOA 

7 




500 

KHZ 





U.H.GAI N 

2N2233 

p 

s 

N 

150 W 

150 

150 

150 

I0A 



400 

660 

IOA 

7 




500 

KHZ 





U.H.GAI N 

2N3470 

p 

s 

N 

1 50 W 

150 

50 

50 

I0A 



100 

360 

IOA 

7 




KHZ 





U.H.GAI N 

2N347I 

p 

s 

N 

150 W 

J 50 

100 

100 

10 A 



100 

360 

IOA 

7 




500 

KHZ 





U.H.GAI N 

2N3472 

p 

s 

N 

150 W 

iib 

150 

150 

I0A 



100 

360 

IOA 

7 




SOO 

KHZ 





U.H.GAI N 

2N3473 

. p 

s 

N 

150 W 

150 

200 

200 

10A 



100 

360 

IOA 

7 




500 

KHZ 





U.H.GAI N 


136 















































































































































TYPE 

| 

" TOSHIBA 

NEC 

HITACHI 

MITSUBISHI 

T~ 

MATSUSHITA 

1 

1 FUJITSU 

SONY 

H7" 

— 

NOTE 

2N5038 

2SDII3Y 









2 N5039 

2SDII3Y 









2N5929 

2SDI I4Y 









2N5930 






2SCI301 




2N593! 






2SCI30I 




2N5932 

2SDII4Y 









2N5933 

2SDII3Y 









2N5934 






2SCI30I 




1743-0610 

2SDII4Y 









1743-1010 

2SDII3Y 









1743-1410 






2SCI30I 




1743-1810 






2SC1301 




1743-0820 










1743-1220 










1743-1620 










1743-1820 










1743-0630 

2SCI435 

2SDI79 








2N5935 

2SCI435 

2SDI79 








1743-1030 

2SCI435 

2SDI79, 








2N5936 

2SCI435 

2SDI79 








1743-1430 

2SCI435 

2SDI79 








2N5937 

2SC1435 

2SDI79 








1743-1830 

2SCI435 

2SDI79 








1843 

2SCI435 





2SCI302 




2NI0I5 

2SDI 14 





2SDI96A 




2NT0I5A 

2SDI 14 

2SDI32 




2SDI96A 




2NI0I5B 

2SDII3 

2SDI32 




2SDI96A 




2NI0I5C 









2NI0I5D 










2NI0I5E 










2NI0I5F 










2NI016 


2SDI32 








2NI0I6A 


2SD132 








2NI0I6B 


2SDI32 








2NI0I6C 






2SCI299 




2NI0I6D 






2SCI299 




2N10I6E 






2SCI299 




2NI0I6F 






2SCI299 




2N3429 

2SDII4-0 









2N3430 

2SDI13-0 









2N3431 






2SCI30I 




2N3432 






2SCI30I 




2N3433 






2SCI30I 




2N2226 

2SDH4Y 









2N2227 

2SDII3Y 









2N2228 










2N2229 










2N2230 










2N223I 










2N2232 










2N2233 










2N 3470 










2N347I 










2N3472 










2N3473 











137 





















































































































































WESTING HOUSE 


TYPE 

USE 

s 

2 


MAXIMUM RATINGS 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS 



OUTLINE 

TO- 

NOTE 

POULIT 

Pc 

25t 

(mW) 

Ti 

(t) 

VCB 

(V) 

V(H) 

(V) 

Ic 

(mA) 

leso 

f»FE 

hie 

hie 

(Q) 

hr* 

XW) 

hoe 

U8) 

fx 

• foe 
e»fao 
(MHz) 

NF 

(«) 

Coò 

(pF) 

to 

(PS) 

(/I A) 

M 

min. 

max. 

c(mA) 

2N3474 

P 

s 

N 

I50W 

150 

50 

50 

IOA 



400 

660 

IOA 





soo 

KHZ 





Il .H. GAI N 

2N3475 

P 

s 

N 

I50W 

150 

100 

100 

IOA 



400 

660 

IOA 





500 

KHZ 





U.H.GAI N 

2N3476 

P 

s 

N 

I50W 

150 

150 

150 

IOA 



400 

660 

IOA 





KHZ 





U.h.GAI N 

2N3477 

P 

s 

N 

I50W 

150 

200 

200 

IOA 



400 

660 

IOA 





50C 

KHZ 





U.H.GAI N 

153-04 

P 

s 

N 

200 W 

175 

65 

40 

7.5A 


65 

15 


I.5A 











154-04 

P 

s 

N 

200W 

175 

65 

40 

7.5A 


65 

25 


1,5A 











153-06 

P 

s 

N 

200W 

175 

85 

60 

7.5A 



15 


1.5A 











I54-Q6 

P 

s 

N 

200 W 

175 

85 

60 

7.5A 



25 


1.5A 











153-08 

P 

s 

N 

200 W 

175 

105 

80 

7.5A 



15 


l ,5A 











154-08 

P 

s 

N 

200 W 

175 

105 

80 

7.5A 



& 


1-5A 











153-10 

P 

s 

N 

200W 

175 

125 

100 

7.5A 



15 


l .5A 











154-10 

P 

s 

N 

200 W 

175 

125 

100 

7.5A 



25 


1,5A 











153-12 

P 

s 

N 

200W 

175 

145 

120 

7.5A 



15 


I.5A 











154-12 

P 

s 

N 

200 W 

175 

145 

120 

7.5A 



25 


1,5A 











153-14 

P 

s 

N 

200W 

175 

165 

140 

7.5A 



15 


I.5A 











154-14 

P 

s 

N 

200W 

175 

165 

140 

7.5A 



25 


I.5A 











153-16 

P 

s 

N 

200 W 

175 

185 

160 

7,5A 



15 


I.5A 











154-16 

P 

s 

N 

200W 

175 

185 

160 

7.5A 



25 


1 . 5A 











153-18 

P 

s 

N 

200W 

|75 

205 

180 

7.5A 



15 


I.5A 










154-18 

P 

s 

N 

200 W 

175 

205 

180 

7.5A 



25 


1.5A 











153-20 

P 

s 

N 

200W 

175 

225 

200 

7.5A 



15 


I.5A 











154-20 

P 

s 

N 

200 W 

175 

225 

200 

7.5A 



25 


l . 5 A 











153-22 

P 

s 

N 

200 W 

175 

245 

220 

7 5A 



15 


1-5A 











154-22 

P 

s 

N 

200W 

175 

245 

220 

7.5A 



25 


I.5A 











Ì 53-24 

P 

s 

N 

200 W 

175 

265 

240 

7.5A 



15 


1-5A 











154-24 

P 

s 

N 

200W 

175 

265 

240 

7.5A 



25 


I.5A 











153-26 

P 

s 

N 

200W 

175 

285 

260 

7.5A 



15 


1.5A 











154-26 

P 

s 

N 

200 W 

175 

285 

260 

7.5A 



25 


1. 5A 











153-28 

P 

s 

N 

200 W 

175 

305 

280 

7.5A 



15 


I.5A 











| 154-28 

P 

s 

N 

200W 

175 

305 

280 

7 SA 



25 


I.5A 











153-30 

P 

s 

N 

200 W 

175 

325 

300 

7.5A 



15 


1,5A 











154-30 

P 

s 

N 

200W 

175 

325 

300 

7.5A 



25 


1.5A 











2N3055 

P 

s 

N 

II5W 

200 

100 

60 

15 A 



20 

70 

4 A 

15 








3 


2N3442 

P 

s 

N 

II7W 

200 

160 

(60 

IOA 



20 

70 

3 A 

12 




KHZ 




3 


2N3054 

P 

s 

N 

29W 

200 

90 

90 

4 A 



25 

100 

0.5A 

25 


- 


KHZ 




66 


1714-0402 

S 

s 

N 

I00W 

200 

50 

40 

IOA 



20 


2 A 





40 


250 


66 


1714-0405 

s 

s 

N 

IOOW 

200 

50 

40 

IOA 



20 


5 A 





40 


250 


66 


1714-0602 

s 

s 

N 

I00W 

200 

70 

60 

IOA 



20 


2 A 





40 


250 


66 


1714-0605 

s 

s 

N 

IOOW 

200 

70 

60 

IOA 



20 


5 A 





40 


250 


66 


1714-0802 

S 

s 

N 

IOOW 

200 

90 

80 

IOA 



20 


2 A 





40 


250 


66 


1714-0805 

s 

s 

N 

IOOW 

200 

90 

80 

IOA 



20 


5 A 





40 


250 


66 


1714-1002 

l s 

s 

N 

IOOW 

200 

no 

100 

IOA 



20 


2 A 





40 


250 


66 


1714 1005 

1 s 

s 

N 

IOOW 

200 

no 

100 

IOA 



20 


5 A 





40 


250 


66 


1714-1202 

s 

s 

N 

IOOW 

200 

130 

120 

IOA 



20 


2 A 





40 


250 


66 


1714-1205 

s 

s 

N 

IOOW 

200 

130 

120 

IOA 



20 


5 A 





40 


250 


66 


1714-1402 

s 

s 

N 

IOOW 

200 

150 

140 

IOA 



20 


2 A 





40 


250 


66 


5714 1405 

s 

s 

N 

IOOW 

200 

150 

140 

IOA 



20 


5 A 





40 


250 


66 


1714-1602 

s 

s 

N 

IOOW 

200 

170 

160 

IOA 



20 


2 A 





40 


250 


66 


1714-1605 

s 

s 

N 

IOOW 

200 

170 

160 

IOA 



20 


5 A 





40 


250 


66 


1714-1802 

s 

s 

N 

mow 

200 

190 

180 

IOA 



20 


2 A 





40 


250 


66 


1714-1805 

s 

s 

N 

mow 

ZOO 

190 

180 

IOA 



20 


5 A 





40 


250 


66 


1723-0405 

s 

s 

N 

IOOW 

200 

50 

40 

20 A 



20 


5 A 





30 


800 


3 


1723-0410 

s 

s 

N 

mow 

200 

50 

40 

20 A 



20 


IOA 





30 


800 


3 


1723-0605 

s 

s 

N 

mow 

200 

70 

60 

20 A 



20 


5 A 





30 


800 


3 


1723-0610 

s 

s 

N 

mow 

200 

70 

60 

20 A 



20 


IOA 





30 


800 


3 



138 




















































































































































































TYPE 

TOSHIBA 

NEC 

HITACHI 

MITSUBISHI 

MATSUSHITA 

FUJITSU 

SONY 

SANYO 

NOTE 

2N3474 










2N3475 










2N3476 









2N 3477 

, 




i 




153-04 

2SDII4Y 








154-04 

2SDM4Y 








153-06 

2SDII3Y 









154-06 

2SD1I3Y 









153-08 










154-08 










153-10 










154-10 










153-12 










154-12 










153-14 










154-14 










153-16 










154-16 










153-18 










154-18 










153-20 










154-20 










153-22 










154-22 










153-24 










154*24 










153-26 










154-26 










153-28 










154-28 










153-30 










154-30 










2N3055 

2SDII3Y 









2N3442 










2N3054 

2SDI3I 


2SDI25 



2SDI75 




1714-0402 

2SCI080 

2SDI5I 




2SDI76 




1714-0405 


2SDI5I 




2SDI76 




1714-0602 

2SCI080 





2SDI76 




1714-0605 






2SDI76 




1714-0802 

2SCI080 





2SD176 




1714-0805 






2SDI76 




1714-1002 

2SCI080 





2SDI77 




1714-1005 






2SDI77 




1714-1202 

2SCI079 





2SDI97A 




1714-1205 






2SDI97A 




1714-1402 

2SCI079 





2SCI229 




1714-1405 






2SCI229 




1714-1602 






2SCI229 




1714-1605 






2SCI229 




1714-1802 






2SCI229 




1714-1805 






2SCI229 




1723-0405 

2SDII4Y 





2SD23I 




1723-0410 

2SDI14Y 





2SD23I 




1723-0605 

2SDII4Y 





2SD232 




1723-0610 

2SD1I4Y 





2SD232 





139 
















































































WESTING HOUSE 


TYPE 

USE 

MATERIAL 1 


MAXIMUM RATINGS 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS 



OUTLINE 

TO- 

NOTE 

POLALIT 

Pc 

25t 
(m W) 

Tj 

rc) 

Vcb 

(V) 

VcH) 

W 

lc 

(mA) 

loo 

r ^ FE 

Me 

hie 

(2) 

hre 

xio) 

hoe 

CpO) 

fT 

*fse 
• •fan 
(MHi) 

NF 

(«) 

Cob 

(p* - ) 

vOXftb' 

(ps) 

M) 

Vcb(V) 

min. 

max; 

c(mA) 

1723-0805 

S.A 

S 

N 

I00W 

200 

90 

80 

20 A 



20 


5A 





30 

io *nz 


800 


3 


1723 0810 

S.A 

S 

N 

mow 

200 

90 

80 

20 A 



20 


I0A 





30 

IOMHZ 


800 


3 


t723-1005 

S.A 

s 

N 

mow 

200 

110 

100 

20 A 



20 


5A 





30 

IOV»C 


800 


3 


1723-1010 

S.A 

s 

N 

mow 

200 

1 10 

100 

20 A 



20 


IOA 





30 

lOfcHZ 


800 


3 


1723-1205 

S.A 

s 

N 

mow 

200 

130 

120 

20 A 



20 


5A 





30 

to 


800 


3 


1723-1210 

S.A 

s 

N 

mow 

200 

130 

120 

20A 



20 


IOA 





30 

IO*Kt 


800 


3 


1723-1405 

S.A 

s 

N 

mow 

200 

150 

140 

20 A 



20 


5A 





30 

10 MHZ 


800 


3 


1723-1410 

S.A 

s 

N 

mow 

200 

150 

140 

20 A 



20 


IOA 





30 

IOMHZ 


800 


3 


1723-1605 

S.A 

s 

N 

mow 

200 

170 

160 

20A 



20 


5A 





30 

IOWC 


800 


3 


1723-1610 

S.A 

s 

N 

mow 

200 

170 

160 

20A 



20 


IOA 





30 

10MHZ 


800 


3 


1723-1805 

S.A 

s 

N 

mow 

200 

190 

180 

20A 



20 


5A 





30 

I0»*iz 


800 


3 


1723-1810 

S.A 

s 

N 

mow 

200 

190 

180 

20 A 



20 


IOA 





IOMHZ 


800 


3 


2N37II 

S.A 

s 

N 

I50W 

200 

50 

40 

30 A 

2 m 

50 

15 

60 

I5A 

40 




1 .5 


500 


3 


1561 0615 

S.A 

s 

N 

I50W 

200 

60 

60 

30A 

2 m 

50 

15 

60 

I5A 

40 




1.5 


500 


3 


1561-0815 

S.A 

s 

N 

I50W 

200 

80 

80 

30 A 

2 m 

50 

15 

60 

I5A 

40 




1.5 


500 


3 


I56M015 

S.A 

s 

N 

I50W 

200 

100 

100 

30 A 

2 m 

50 

15 

60 

I5A 

40 




1.5 


500 


3 


1561 - 1215 

S.A 

s 

N 

I50W 

200 

120 

120 

30A 

2 m 

50 

15 

60 

I5A 

40 




1 .5 


500 


3 


1561-1415 

S.A 

s 

N 

I50W 

200 

140 

140 

30A 

2 m 

50 

15 

60 

I5A 

40 




1 .5 


500 


3 


1561-1615 

SA 

s 

N 

I50W 

200 

160 

160 

30 A 

2 m 

50 

15 

60 

I5A 

40 




1.5 


500 


3 


2N3722 

SA 

s 

N 

I50W 

200 

100 

60 

20 A 

5 m 

60 

15 

60 

15A 

40 




1.5 


600 


3 


1561-0410 

SA 

s 

N 

I50W 

200 

50 

40 

20A 

5 m 

40 

15 

60 

I5A 

40 




1 .5 


600 


3 


1561 -0610 

S.A 

s 

N 

I50W 

200 

70 

60 

20 A 

5 m 

60 

15 

60 

I5A 

40 




1.5 


600 


3 


1561-0810 

S.A 

s 

N 

150W 

200 

90 

80 

20 A 

5 m 

80 

15 

60 

15 A 

40 




l .5 


600 


3 


CD 

CD 

to 

S.A 

s 

N 

I50W 

200 

110 

100 

20 A 

5 m 

100 

15 

60 

15 A 

40 




1 .5 


600 


3 


1561-1210 

S.A 

s 

N 

I50W 

200 

130 

120 

20 A 

5 m 

120 

15 

60 

I5A 

40 




1 .5 


600 


3 


1561-1410 

SA 

s 

N 

I50W 

200 

150 

140 

20A 

5 m 

140 

15 

60 

I5A 

40 




1 .5 


600 


3 


1561-1610 

S.A 

s 

N 

I50W 

200 

170 

160 

20 A 

5 m 

160 

15 

60 

I5A 

40 




1.5 


600 


3 


2N3773 

S.A 

s 

N 

I50W 

200 

160 

140 

I6A 

5 m 

140 

15 

60 

8A 

40 




1 .5 


600 


3 


1561-0408 

S.A 

s 

N 

I50W 

200 

50 

40 

20 A 

5 m 

40 

15 

60 

8A 

40 




1 .5 


600 


3 


1561-0608 

S.A 

s 

N 

I50W 

200 

70 

60 

20 A 

5 m 

60 

15 

60 

8A 

40 




1.5 


600 


3 


1561-0808 

S.A 

s 

N 

I50W 

200 

90 

80 

20 A 

5 m 

80 

15 

60 

8A 

40 




1 .5 


600 


3 


1561-1008 

S.A 

S.A 

s 

N 

150 W 

200 

110 

100 

20 A 

5 m 

100 

15 

60 

8A 

40 




1.5 


600 


3 


1561-1208 

s 

N 

I50W 

200 

130 

120 

20 A 

5 m 

120 

15 

60 

8A 

40 




1 .5 


600 


3 


1561-1608 

S.A 

s 

N 

I50W 

200 

170 

160 

20 A 

5m 

160 

15 

60 

8A 

40 




1 .5 


600 


3 
















































































































































































































































































































































































































































































































1 







140 































































































































































































































TYPE 

TOSHIBA 

NEC 

HITACHI 

MITSUBISHI 

MATSUSHITA 

FUJITSU 

SONY 

E.T.C 

NOTE 

1723-0805 

2SDII3Y 





2SD232 




1723-0810 

2SD1I3Y 





2SD232 




1723-1005 






2SD232 




1723-1010 






2SD232 




1723 1205 





2SCI30I 




1723-1210 





2SCI30I 




1723-1405 






2SCI30I 




1723-1410 






2SCI30I 




1723-1605 






2SCI30I 




1723 1610 






2SC1301 




1723-1805 






2SCI30I 




1723 1810 






2SCI30I 




2N37I1 

2SDI! 4Y 









1561 0615 

2SD1 I4Y 









1561-0815 

2SDII3Y 









1561-1015 

2SDII3Y 

2SD 1 79 








1561-1215 


2SDI79 








1561-1415 


2SDI 79 








1561-1615 


2SDI79 








2N3722 

2SDII3Y 









1561-0410 

2SDII4Y 









1561-0610 

2SDII4Y 









1561-0810 

2SDII3Y 









1561-1010 


2SDI79 








1561-1210 


2SD179 








1561 -1410 


2SDI79 








1561-1610 


2SDI79 








2N3773 










1561-0408 

2SDII4Y 









1561-0608 

2SDII4Y 









1561 0808 

2SDI13Y 









1561-1008 


2SDI79 




2SCI30I 




1561-1208 


2SDI79 




2SCI301 




1561-1608 


2SDI79 




2SCI30I 
















































































































































































































_1_ 
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AEG-TELEFUNKEN 


AEG-TELEFUNKEN 


TYPE 

USE 

X 


MAXIMUM RATINGS 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS 

OUTLINE 

TO- 

NOTE 

Pc 

25T 

<mW) 

Tj 

(T) 

VcB 

(V) 

VcEO 

(V) 

Ic 

(mA) 

ICBD 

hFE 

hit 

hie 

(2) 

hre 

(xw) 

hoe 

(nO) 

fr 

• foe 

• *foo 
(MHz) 

NF 

(dB) 

Cob 

CuF) 

Court* 

(ps) 


Vaivi 

min. 

max. 

lc(mA) 

ACI16 

AF 

G 

P 

145 

90 

30 

18 

200 

4.5 

6 

55 

r 40 

4 







21 


1003 


ACI17 

AF 

G 

P 

260 

90 

32 

18 

1 A 

6 

6 

40 

110 

300 





10 




IBB3 


AC 122 

AF 

G 

P 

130 

90 

30 

18 

200 

8 

6 

40 

300 

2 





15 


21 


DIN 

1883 


AC 122-30 

AF 

G 

P 

130 

90 

45 

32 

200 

8 

6 

40 

300 

2 





15 


21 


lì?] 


AC! 23 

AF 

G 

P 

145 

90 

45 

32 

200 

8 

6 

55 

140 

4 







2 


1803 


AC 124 

AF 

G 

P 

260 

90 

45 

32 

I A 

18 

6 

40 

170 

300 





1 1 




DIN 

1803 


AC 131 

AF 

G 

P 

215 

90 

30 

18 

1 A 

18 

6 

40 

120 

300 









ON 

1883 


ACm-30 

AF 

G 

P 

215 

90 

45 

32 

1 A 

18 

6 

40 

120 

300 









ON 

1803 


AC 150 

AF 

G 

P 

60 

75 

30 

18 

50 

8 

6 

180 

300 

2 

100 

2 K 

5.5 

52 


5 

21 


ON 

1803 


AC 170 

AF 

G 

P 

90 

90 

32 

32 

200 

10 

10 

50 

125 

2 

80 

2.5K 

5.5 

65 

1 .2 

5 

21 


ON 

1803 


AC 171 

AF 

G 

P 

90 

90 

32 

32 

200 

to 

10 

65 

180 

2 

130 

4 K 

6 

83 

1.7 

5 

21 


ON 

1803 


AC 175 

AF 

G 

N 

260 

90 

25 

18 

1 A 

13 

15 

60 

165 

50 









ON 

1803 


AC 178 

AF 

G 

P 

180 

90 

20 

15 

700 

6 

6 

60 

185 

50 









ON 

I8B3 


AC 179 

AF 

G 

N 

180 

90 

20 

15 

700 

10 

6 

60 

185 

50 









ON 

1863 


AC 186 

AF 

G 

N 

215 

90 

30 

18 

700 

13 

15 

60 

400 

50 









1803 


ACI87K 

AF 

G 

N 

1 W 

90 

25 

15 

1 A 

7 

10 

100 

500 

300 





5 


100 


ON 

1803 


ACI88K 

AF 

G 

P 

1 w 

90 

25 

15 

! A 

5 

10 

100 

500 

300 





1.5 


100 


ON 

1803 


































































































































































































AD 149 

P 

G 

P 

27.5W 

100 

50 

30 

3.5A 

1 m 

32 

30 

100 

1 A 





0.3 


220 


3 


AD 150 

P 

G 

P 

27.5W 

100 

32 

30 

3.5A 

1 m 

32 

50 

100 

1 A 





0.45 




3 


ADI52 

P 

G 

P 

6 W 

90 

45 

23 

1 A 

20 

6 

35 

160 

500 









SOT 

9 


AD 155 

P 

G 

P 

6 W 

90 

25 

15 

1 A 

20 

6 

35 

115 

500 









SOT 


AD 16 ! 

P 

G 

N 

4 W 

90 

32 

20 

1 A 

50 

20 

80 

320 

500 









SOT 

9 


AD 162 

P 

G 

P 

6 W 

90 

32 

20 

1 A 

40 

20 

80 

320 

500 









SOT 

9 


AD 164 

P 

G 

P 

6 W 

90 

25 

20 

1 A 

20 

6 

60 

185 

500 









SOT 

9 


AD 165 

P 

G 

N 

5.3W 

90 

25 

20 

1 A 

15 

6 

60 

185 

500 



~ 






* 9 ' 

— 








































































































































































, AF 106 

HF 

G 

P 

60 

90 

25 

18 

10 

0.5 

12 

25 

50 

1 

30 




200 



6 

72 


AFI09R 

HF 

G 

P 

60 

90 

20 

15 

10 

0.5 

20 

55 


2 





270 




.72 


AF 121 

HF 

G 

P 

67 

75 

25 

25 

10 

1.2 

10 














AF 134 

HF 

G 

P 

60 

75 

25 

18 


2.5 

6 

110 


1 

110 




55 



25 



AF 135 

HF 

G 

P 

60 

75 

25 

18 


3 

6 

100 


1 





50 



25 

ON 


AFI36 

HF 

G 

P 

60 

75 

25 



3 

6 

80 


1 





40 



25 

DIN 

, '8 


AFI37 

HF 

G 

P 

60 

75 

25 



3 

6 

60 


1 





35 


25 

ON 

IS 


AF 138 

HF 

G 

P 

60 

75 

25 



1.5 

6 

60 

100 

1 





40 



25 

7? 


AF 139 

HF 

G 

P 

60 

90 

20 

15 

10 

0.5 

20 

10 

55 

2 





550 



3 

72 


AF 239 

HF 

G 

P 

60 

90 


15 10 

0.5 

20 

10 

33 

2 





650 




72 


AF239S 

HF 

G 

P 

60 

90 


15 

10 



10 

50 

2 





780 




72 


AF256 

HF 

G 

P 

90 

90 

25 

18 

10 

0.5 

12 

10 

28 

1 





330 



12 

SOT 

25 


AF279 

HF 

G 

P 

60 

90 


15 

10 



10 

50 

2 





780 



50 


AF280 

HF 

G 

P 

60 

90 


15 

10 



10 

25 

2 





550 




50 



























144 




























































































































TYPE 

TOSHIBA 

NEC 

HITACHI 

MITSUBISHI 

MATSUSHITA 

FUJITSU 

SONY 

SANYO 

NOTE 

AC 1 16 

2SB63 

2SBI05 


2SBI35 



2SB52 



AC 117 • 




2SB356 






ACI22 




2SBI35 






AC 122-30 


2SBI08A 








AC (23 


2SBI08A 








AC 124 




2SB458A 






AC 131 

2SB4I5 



2SB458A 






AC 131-30 




2SB458A 






AC 150 

2SB439 



2SBI34 






AC 170 

2SB46I 



2SB453 

2SB37I 





AC 171 




2SBI35 - 






AC 175 

2SC5I3 



2SC775 


2SC224 




AC 178 

2SB4I5 



2SB494 






AC 179 

2SC992 









AC 186 

2SC992 









ACI87K 

2SC5I3 


2SC3I5 







AC 188K 




2SB458 




2SB373 


















































































AD 149 

2SB424 

2SB248A 

2SB36I 





2SB509 


AD! 50 

2SB426 

2SB248 

2SB36I 





2SB509 


AD 152 

2SB462 



2SB524 






AD 155 

2SB463 




2SB493 



2SB492 


AD 161 

2SC525 

2SC637 




2SC54I 




AD 162 

2SB463 




2SB48I 





AD 164 

2SB463 




2SB48I 





ADI65 


2SC637 


2SC699 


2SC54I 










































































AF106 

2SA495 


2SA373A 


2SA447 





AFI09R 

2SA5I8 


2SA373A 


2SA447 





AF 121 

2SA500 




2SA447 





AF 134 

2SA594 





2SA524 




AF 135 

2SA594 





2SA524 




AF 136 

2SA495 









AF 137 

2SA495 









AF 138 

2SA495 









AF 139 


2SA404 



2SA3I0 

2SA524 




AF 239 





2SA3I0 

2SA524 




AF239S 





2S A31 

2SA524 




AF256 





2SA3I0 





AF279 





2SA3I0 





AF280 





2SA3I0 
















145 

























































































AEGTELEFUNKEN 


TYPE 

USE 

MATERIAL | 

o 

a. 

MAXIMUM RATINGS 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS 

OUTLINE 

TO- 

NOTE 

Pc 

25C 

(mW) 

Ti 

0=) 

Va 

(V) 

Vac 

(V) 

Ic 

(mA) 

loo 

hft 

hfe 

hie 

(fl) 

hre 

(X1U) 

hoe 

(jiB) 

fr 

• foe 

• *f0B 

(MHz) 

NF 

tdB) 

Cob 

(pF) 

Coxrt*' 

(ps) 

Ua) 

Va»{v) 

min. 

max. 

lc(mA) 

BCI07A 

AF 

S 

N 

300 

175 

50 

45 

too 

15 

20 

125 

260 

2 





300 

10 

2.5 


18 


BCI07B 

AF 

S 

N 

300 

175 

50 

45 

100 

15 

20 

240 

500 

2 





300 

10 

2.5 


18 


BCI08A 

AF 

s 

N 

300 

175 

30 

20 

100 

15 

20 

125 

260 

2 





300 

10 

2.5 


18 


BCI08B 

AF 

s 

N 

300 

175 

30 

20 

100 

15 

20 

240 

500 

2 





300 

10 

2.5 


18 


BCI08C 

AF 

s 

N 

300 

175 

30 

20 

100 

15 

20 

450 

900 

2 





300 

10 

2.5 


18 


BCI09B 

AF 

s 

N 

300 

175 

30 

20 

100 

15 

20 

240 

500 

2 





300 

10 

2.5 


18 


BCI09C 

AF 

s 

N 

300 

175 

30 

20 

100 

15 

20 

450 

900 

2 





300 

10 

2.5 


18 


BCI 10 

AF 

s 

N 

300 

175 

80 

80 

50 

lOOn 

80 

30 

90 

2 





100 


5 


18 


BCI29A 

AF 

s 

N 

135 

175 

50 

45 

100 

15 

20 


180 

2 

125 

2.7 

1 .5 

18 

300 

3 

4.5 


18 


BCI29B 

AF 

5 

N 

135 

175 

50 

45 

100 

15 

20 

- 

290 

2 

240 

4.5 

2 

30 

300 

3 

4.5 


18 


BCI30A 

AF 

s 

N 

135 

175 

30 

20 

100 

15 

20 


180 

2 

125 

2.7 

1 .5 

18 

300 

3 

4.5 


18 


BCI30B 

AF 

s 

N 

135 

175 

30 

20 

100 

15 

20 


290 

2- 

240 

4.5 

2 

30 

300 

3 

4.5 


18 


BCI30C 

AF 

s 

N 

135 

175 

30 

20 

100 

15 

20 


520 

2 

450 

8.7 

3 

60 

300 

3 

4.5 


18 


BCI3IB 

AF 

s 

N 

135 

175 

30 

20 

100 

15 

20 


290 

2 

240 

4.5 

2 

30 

300 

4 

4.5 


18 


BCI3IC 

AF 

s 

N 

135 

175 

30 

20 

100 

15 

20 


520 

2 

4 50 

8.7 

3 

60 

300 

4 . 

4.5 


18 


BC 140 

AF 

s 

N 

650 

175 


40 

IA 



40 

250 

100 





50 




39 


BC 141 

AF 

s 

N 

650 

175 


60 

IA 



40 

250 

100 





50 

10 



39 


BCI47A 

AF 

s 

N 

300 

175 

50 

45 

100 

5 

20 

125 

260 

2 





300 

10 

2.5 


SOT 

25 


BCI47B 

AF 

s 

N 

300 

,175 

50 

45 

100 

5 

20 

240 

500 

2 





300 


2.5 


SOT 

25 


BCI48A 

AF 

s 

N 

300 

175 

30 

20 

100 

5 

20 

125 

260 

2 





300 




SOT 

25 


BCI48B 

AF 

s 

N 

300 

175 

30 

20 

100 

5 

20 

240 

500 

2 





300 




SOT 

25 


BCI48C 

AF 

s 

N 

300 

175 

30 

20 

100 

5 

20 

450 

900 

2 





300 




SOT 

2i 


BC 149 B 

AF 

s 

N 

300 

175 

30 

20 

100 

5 

20 

240 

500 

2 





300 




25 


BC 149 C 

AF 

s 

N 

300 

175 

30 

20 

100 

5 

20 

450 

900 

2 





300 




SOT 

25 


■BC f 55 

AF 

s 

N 

105 

125 

5 

5 

50 

I00n 

5 

85 

900 

0.5 





50 




TOM 

1] 


BC 156 

AF 

s 

N 

50 

125 

5 

5 

50 

lOOn 

5 

85 

900 

0.5 





50 




TOM 

23 


BCI 60 

AF 

s 

P 

650 

175 


40 

IA 



40 

250 

100 





50 




39 


BC 161 

AF 

s 

P 

650 

175 


60 

IA 



40 

250 

100 





50 




39 


BCI67 

AF 

s 

N 

300 

150 

50 

45 

100 

5 

20 

180 

290 

2 





300 




92 


BC 168 

AF 

s 

N 

300 

150 

30 

20 

100 

5 

20 

180 

520 

2 





300 




92 


BC 169 

AF 

s 

N 

300 

150 

30 

20 

100 

5 

20 

290 

520 

2 





300 




92 


BC 177V 1 

AF 

s 

P 

300 

175 

50 

45 

100 

10 

20 

75 

150 

2 

75 

1 .4 

2.5 

20 

130 

10 

4.5 


18 


BCI77A 

AF 

s 

P 

300 

175 

50 

45 

100 

10 

20 

125 

260 

2 

125 

2.7 

3 

25 

130 

10 

4.5 


18 


BCI77B 

AF 

s 

P 

300 

175 

50 

45 

100 

10 

20 

240 

500 

2 

240 

4.5 

3.5 

35 

130 

10 

4.5 


18 


BC 178V1 

AF 

s 

P 

300 

175 

30 

25 

100 

10 

20 

75 

150 

2 

75 

1.4 

2-. 5 

20 

130 

10 

4.5 


18 


BCI78A 

AF 

s 

P 

300 

175 

30 

25 

100 

10 

20 

125 

260 

2 

125 

2.7 

3 

25 

130 

10 

4.5 


18 


BCI78B 

AF 

s 

P 

300 

175 

30 

25 

100 

10 

20 

240 

500 

2 

240 

4.5 

3.5 

35 

130 

10 

4.5 


18 


BCI78C 

AF 

s 

P 

300 

175 

30 

25 

100 

10 

20 

450 

900 

2 

450 

8.7 

4 

45 

130 

10 

4.5 


18 


BCI79A 

Ah 

s 

P 

300 

175 

25 

20 

100 

10 

20 

125 

260 

2 

125 

1 .4 

3 

25 

130 

10 

4.5 


18 


BCI79B 

AF 

s 

P 

300 

175 

25 

20 

100 

10 

20 

240 

500 

2 

240 

2.7 

3.5 

35 

130 

10 

4.5 


18 


BCI79C 

AF 

s 

P 

300 

175 

25 

20 

100 

10 

20 

450 

900 

2 

450 

4.5 

4 

45 

130 

10 

4.5 


18 


BCI82A 

AF 

s 

N 

300 

150 

60 

50 

200 

I5n 

50 

125 

260 

2 

260 




150 

10 

5 


92 


BCI82B 

AF 

s 

N 

300 

150 

60 

50 

200 

15n 

50 

240 

500 

2 

500 




150 

10 

5 


92 


BCI 94 


s 

N 

105 

125 

40 

25 

800 

lOOn 

30 

40 

250 

10 





100 


8 


TOM 

13 


BCI96V1 

AF 

s 

P 

50 

125 

30 

25 

100 

50n 

20 


140 

2 

75 




150 

10 

4 


TOM 

23 


BCI96A 

AF 

s 

P 

50 

125 

30 

25 

100 

50n 

20 


180 

2 

125 




200 

10 

4 


T OM 

23 


BCI96B 

AF 

s 

P 

50 

125 

30 

25 

100 

50n 

20 


290 

2 

240 




250 

10 

4 


TOM. 

23 


BC 197 

AF 

s 

N 

135 

175 

50 

45 

100 

5 

20 


180 

2 

250 

2.7 

1.5 

30 

300 

10 



TOM 

23 


BCI98A 

AF 

s 

N 

135 

175 

30 

20 

100 

5 

20 


180 

2 

220 

2.7 

1.5 

18 

300 

10 

4.5 


TOM 

23 


BCI98B 

AF 

s 

N 

135 

175 

30 

20 

100 

5 

20 


290 

2 

330 

4.5 

2 

30 

300 

10 

4.5 


TOM 

23 


BCI98C 

AF 

s 

N 

135 

175 

30 

20 

100 

5 

20 


520 

2 

600 

8.7 

3 

60 

300 

10 

4.5 


TOM 

23 


BC 199 

AF 

s 

N 

135 

175 

30 

20 

100 

5 

20 

290 

520 

2 

330 

4.5 

2 

30 

300 

10 

4.5 


TOM 

23 


BC2I2 

AF 

s 

P 

300 150 

60 

50 

200 

I5n 

30 

60 

300 

2 

300 




200 

10 

5 


92 


BC237A 

AF 

s 

N 

300 

ISO 

50 

45 

100 

5 

20 

125 

260 

2 

220 

2.7 

1 .5 

18 

300 

10 

4.5 


92 


BC237B 

AF 

s 

N 

300 

150 

50 

45 

100 

5 

20 

240 

500 

2 

330 

4.5 

2 

30 

300 

10 

4.5 


92 
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TYPE 

TOSHIBA 

NEC 

HITACHI 

MITSUBISHI 

MATSUSHITA 

FUJITSU 

E.T.C 

SANYO 

NOTE 

BCI07A 

2SC980 


2SCI52 

2SC302 

2SC478 





BCI07B 

2SC980 


2SCI52 

2SC302 

2SC478 





BCI08A 

2SC733 



2SC30I 


2SC565 


2SC427 


BCI08B 

2SC733 



2SC30I 


2SC565 


2SC427 


BCI08C 2SC733 



2SC30I 


2SC565 


2SC427 


BCI09B 



2SC30I 




2SC427 


BCI09C 



2SC30I 




2SC427 


BCIIO 






2SC205 




BCI29A 

2SC734 



2SC7I4 






BCI29B 

2SC734 



2SC7I4 






BCI30A 

2SCIOOO 

2SC65! 


2SC7I2 


2SC965 




BCI30B 

2SCI000 

2SC65I 


2SC7I2 


2SC965 




BCI30C 

2SCI000 

2SC65I 


2SC7I2 


2SC965 




BC131B 

2SCI000 

2SC65I 


2SC7I2 


2SC965 




BC13IC 

2SCI000 

2SC65I 


2SC7I2 


2SC965 




BCI40 

2SC486 


2SC708 







BC 141 

2SC486 


2SC708A 







BCI47A 

2SC1000 



2SC7I4 






BCI47B 

2SCI000 



2SC7I4 






BCI48A 

2SCI000 

2SC65I 


2SC7I2 


2SC965 




BC 148 B 

2SCI000 

2SC65I 


2SC7I2 


2SC965 




BCI48C 

2SCIOOO 

2SC65I 


2SC7I2 


2SC965 




BC 149 B 

2SCI000 

2SC651 


2SC7I2 


2SC965 




BCI49C 

2SC1000 

2SC65I 


2SC7I2 


2SC965 

(;+) 



BCI55 







2SCI288 



BC 156 







2SCI288 



BC 160 


2SA57I 


2S8458A 






BC 161 


2SA571 


2SB458B 






BC 167 



2SC3I7 







BC 168 




2SC6I9 


2SC238 




BC 169 




2SC6I9 


2SC238 




BC 177V l 


2SA7I0 


2SA697 






BCI77A 


2SA7I0 


2SA697 






BCI77B 


2SA7I0 


2SA697 






BC 178V1 

2SA402 

2SA7IO 


2SA696 






BCI78A 

2SA402 

2SA710 


2SA696 






BCI78B 

2SA402 

2SA7IO 


2SA696 






BCI78C 

2SA402 

2SA7I0 


2SA696 






BC179A 

2SA402 

2SA710 

2SA373A 

2SA695 






BCI79B 

2SA402 

2SA7I0 

2SA373A 

2SA695 






BCI79C 

2SA402 

2SA7I0 

2SA373A 

2SA695 



( JRC) 



BCI82A 


2SC853 

2SC479 

2SC307 



2SC952 



BC I82B 


2SC853 

2SC479 

2SC307 , 



2SC952 



BC 194 

2SC468 



2SC303 






BC 196V 1 




2SA375 

2SA564A , 



2SA608 


BCI9GA 




2SA375 

2SA564A 



2SA608 


BCI96B 




2SA375 

2SA564A 



2SA608 


BC 197 

2SC980 



2SC302 






BCI98A 

2SCI000 



2SC302 






BCI98B 

2SCI000 



2SC302 






BCI98C 

2SCI000 



2SC302 






BC 199 

2SCIOOO 



2SC302 






BC2I2 


2SA544 


2SA697 






BC237A 

2SC734 



2SC7I4 






BC237B 

2SC734 



2SC7I4 
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AEG-TELEFUNKEN 


TYPE 

USE 

OC 

2 

i 

MAXIMUM RATINGS 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS 

OUTLINE 

TO- 

NOTE 

Pc 

25T: 

(«■*) 

Ti 

(*) 

VC8 

(V) 

VcH) 

(V) 

Ic 

(mA) 

liso 

hFE 

Me 

hie 

(fl) 

hre 

ixlo) 

hoe 

(*iO) 

fr 
* loe 
**leo 
(MHz) 

NF 

(*) 

Cob 

(PF) 

Coxrbb 

(ps) 

(/*A) 

Vcs(V) 

min. 

max. 

lc(mA) 

BC238 

AF 

s 

N 

300 

150 

30 

20 

100 

5 

20 

180 

520 

2 

330 

4.5 

2 

30 

300 

4 

2.5 


92 


BC239 

AF 

s 

N 

300 

150 

30 

20 

100 

5 

20 

290 

520 

2 

330 

4.5 

2 

30 

300 

4 

2.5 


92 


BC307 

AF 

s 

p 

300 

150 

50 

45 

100 

10 

20 

140 

290 

2 

330 

4.5 

3 

35 

130 

4 

2.5 


92 


BC308 

AF 

s 

p 

300 

150 

30 

25 

100 

10 

20 

140 

520 

2 

330 

4.5 

3 

35 

130 

4 

2.5 


92 


BC309 

AF 

s 

p 

300 

150 

25 

20 

100 

10 

20 

180 

520 

2 

330 

4.5 

3 

35 

130 

4 

2.5 


92 


BC327 

AF 

s 

p 

500 

150 


45 

500 



63 

630 

100 





100 


12 


92 


BC328 

AF 

s 

p 

500 

150 


25 

500 



63 

630 

too 





100 


12 


92 


BC337 

AF 

s 

N 

500 

150 


45 

500 



63 

630 

100 





100 


12 


92 


BC338 

AF 

s 

N 

500 

150 


25 

500 



63 

630 

100 





100 


12 


92 


BC4I3 

AF 

s 

N 

300 

150 

45 

30 

100 

I5n 

30 

180 

800 

2 

600 

8.7K 

3 

60 

250 

3 

2.5 


92 

lowtolse 

BC4I4 

AF 

s 

N 

300 

150 

50 

45 

100 

15 n 

30 

180 

800 

2 

600 

8.7K 

3 

60 

250 

3 

2.5 


92 


BC4I5 

AF 

s 

p 

300 

150 

45 

35 

100 

I5n 

30 

120 

800 

2 

330 

8 K 

3.5 

70 

200 

2 

4.5 


92 


BD416 

AF 

s 

p 

300 

150 

50 

45 

100 

15n 

30 

120 

800 

2 

330 

8 K 

3.5 

70 

200 

2 

4.5 


92 


















































BDI27 

P 

s 

N 

I7.5W 

150 

300 

250 

500 

50n 

150 

30 


50 









126 


BDI28 

P 

s 

N 

17.5W 

150 

350 

300 

500 

50n 

150 

30 


50 









126 


BDI29 

P 

s 

N 

I7.5W 

150 

400 

350 

500 

50n 

150 

30 


50 









126 


BDI35 

AF 

s 

N 

1 W 

150 

45 

45 

1 A 

lOOn 

30 

45 

250 

150 

250 




50 




126 


BDI36 

AF 

s 

P 

1 W 

J 50 

45 

45 

1 A 

lOOn 

30 

40 

250 

150 

250 




50 




126 


BD137 

AF 

s 

N 

1 W 

150 

60 

60 

1 A 

lOOn 

30 

40 

160 

150 

160 




50 




126 


BD138 

AF 

s 

P 

IW 

150 

60 

60 

1 A 

!00n 

30 

40 

180 

150 

160 




50 




126 


BD 139 

AF 

s 

N 

1 W 

150 

80 

80 

1 A 

lOOn 

30 

40 

160 

150 

160 




50 




126 


BD 140 

AF 

s 

P 

1 w 

150 

80 

80 

1 A 

lOOn 

30 

40 

180 

150 





50 




126 


BDI65 

AF 

s 

N 

20 W 

150 

45 

45 

l ,5A 

100 

45 

40 


150 





3 




126 


BDI66 

AF 

s 

P 

20W 

150 

45 

45 

1 . 5A 

100 

45 

40 


150 





3 




126 


BD 167 

AF 

s 

N 

20 W 

150 

60 

60 

I.5A 

100 

60 

40 


150 





3 




165 


BD 168 

AF 

s 

P 

20 W 

150 

60 

60 

1.5A 

100 

60 

40 


150 





3 




165 


BDI69 

AF 

s 

N 

20 W 

150 

80 

80 

1. 5A 

100 

80 

40 


150 





3 




165 


BDI70 

AF 

s 

P 

20 W 

150 

80 

80 

1.5A 

100 

80 

40 


150 





3 




165 


BD2I3-45 

P 

s 

N 

90W 

150 

45 

45 

I5A 

500 

45 

40 


1.5A 





3, 






BD2I3-60 

P 

s 

N 

90W 

150 

60 

60 

I5A 

500 

60 

40 


1 .5A 





3 






BD2I3-80 

P 

s 

N 

90W 

150 

80 

80 

15 A 

500 

80 

40 


1 ,5A 





3 






BD2I4-45 

P 

s 

P 

90W 

150 

45 

45 

I5A 

500 

45 

40 


I.5A 





3 






BD2I4-60 

P 

s 

P 

90W 

150 

60 

60 

I5A 

500 

60 

40 


I.5A 





3 






BD214,80 

P 

s 

P 

90 W 

150 

80 

80 

I5A 

500 

80 

40 


1.5A 





3 






BD233 

P 

s 

N 

25 W 

150 

45 

45 

2 A 

100 

45 

40 


150 





3 




126 


BD234 

P 

s 

P 

25W 

150 

45 

45 

2 A 

100 

45 

40 


150 





3 




126 


BD235 

P 

s 

N 

25 W 

150 

60 

60 

2A 

100 

60 

40 


150 





3 




126 


BD236 

P 

s 

P 

25W 

150 

60 

60 

2 A 

100 

60 

40 


-ISO 





3 




126 


BD237 

P 

s 

N 

25 W 

150 

80 

80 

2 A 

100 

80 

40 


150 





3 




126 


BD238 

P 

s 

P 

25 W 

150 

80 

80 

2 A 

100 

80 

40 


150 





3 




126 

BD585 

P 

s 

N 

42 W 

150 

45 

45 

4 A 

100 

45 

40 


500 




3 



126 


BD586 

P 

s 

P 

42W 

150 

45 

45 

4 A 

100 

45 

40 


500 





3 




126 


BD587 

P 

s 

N 

42W 

150 

60 

60 

4 A 

100 

60 

40 


500 





3 




126 


BD588 

P 

s 

P 

42W 

150 

60 

60 

4 A 

100 

60 

40 


500 





3 




' 126 


BD589 

P 

s 

N 

42 W 

150 

80 

80 

4 A, 

too 

80 

30 


500 





3 



126 


BD590 

P 

s 

P 

42W 

150 

80 

80 

4 A 

100 

80 

30 


500 





3 



126 


BD595 

P 

s 

N 

55 W 

150 

45 

45 

8 A 

100 

45 

40 


1 A 





3 






BD596 

P 

s 

P 

55W 

150 

45 

45 

8 A 

100 

45 

40 


1 A 





3 






BD597 

P 

s 

N 

55 W 

150 

60 

60 

8 A 

100 

60 

40 


1 A 





3 






BD598 

P 

s 

P 

55W 

150 

60 

60 

8 A 

100 

60 

40 


1 A 




3 






BD599 

P 

s 

N 

55W 

150 

80 

80 

8 A 

100 

80 

30 


IA 





3 






BD600 

P 

s 

P 

55 W 

150 

80 

80 

8 A 

100 

80 

30 


IA 





3 































148 









































































































TYPE 

TOSHIBA 

NEC 

HITACHI 

MITSUBISHI 

MATSUSHITA 

FUJITSU 

SONY 

— 

SANYO 

NOTE 

BC238 





2SC6I9 





BC239 





2SC6I9 





BC307 

2SA522A 

2SA7I0 

2SA548 







BC308 

2SA522A 

2SA7I0 








BC309 

2SA402 

2SA7I0 








BC327 





2SA73I 





BC328 




2SA695 

2SA730 





BC337 

2SC495 


2SCI2I4 



2SC968 




BC338 

2SC509 


2SCI2I4 



2SC967 




BC4I3 


2SCI330 


2SCI3I3 






BC4I4 


2SCI330 


2SCI3I3 






BC4I5 

2SA56I 



2SA726 

2SA550A 


2SA705 



B 416 

2SA56I 



2SA726 



2SA705 























BDI27 

2SC782 





2SC825 




BD 128 



2SC833 




2SC867 



BD129 



2SC833 




2SC867 



BDI35 




2SC8I6 






BCI36 


2SA715 



2SA752 


2SA706 



BDI37 

2SC5I3 


2SC708 

2SC8I6 


2SCI052 




BD 138 


2SA7I5 



2SA752 


2SA762 



BDI 39 

2SC5I2 


2SC708A 

2SC776 


2SCI069 

2SCII24 



BDÌ40 







2SA762 



BDI 65 




2SC737 






BD-166 

2SA490 


2SA670 







BD 167 




2SC737 


2SC865 




BD 168 

2SA740 

2SA6I6 








BD 169 

2SC779 



2SC766 






BDI 70 

2SA740 

2SA6I6 








BD2I3-45 

2SDII4 





2SD23I 




BD2I3-60 

2SDI14 


2SD34I 



2SD232 

2SD339 



BD2I3-80 

2SDI13 

2SDI8I 

2SD34I 



2SD232 

2SD339 



BD2I4 45 



2SB332 

2SB478 






BD2I4-60 



2SB332 

2SB478 



2SB5I9 



BD2I4-80 



2SB333 

2SB479 



2SB5I9 



BD233 


2SC290 



2SC646 





BD234 

2SB434 




2SB5I3 



2SB2I6 


BD235 


2SC290 



2SC646 





BD236 





2SB5I3 



2SB2I5 


BD237 



2SC679 







BD238 










BD585 

2SC52IA 

2SC244 








BD586 


2SB25IA 



2SBI29 





BD587 

2SC520 

2SC244 



2SC647 





BD588 


2SB25IA 

2SB228 


2SBI29 

2SBI5I 




BD589 

2SC520 

2SC245 

2SC664 


2SC647 





BD590 


2SB253 

2SB228 


2SBI29 

2SBI5I 




BD595 

2SDI11 


2SDI24 A 







BD596 

2SB53I 









BD597 

2SDI11 


2SDI24A 







BD598 

2SB53I 









BD599 

2SDI1I 



2SC889 


2SC902 




BD600 

2SB53I 




















149 













































































































































AEG-TELEFUNKEN 


a • VCER 


TYPE 

USE 


3 

MAXIMUM RATINGS 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS 


NOTE 

Pc 

25t 

(m#) 

Tj 

(t) 

VC8 

(V) 

V cso 

(V) 

Ic 

(mA) 

ICBO 

IlFE 

Me 

hie 

(Q) 

hre 

(X1U 

hoe 

(#iB) 

It 

• foe 

• *Iod 
iMHz) 

NF 

(«) 

Cob 

(PF) 

Court* 

(ps) 

TO- 


(u A) 

Vcs(v) 

min. 

max 

le(mA) 

BD675 

P 

S 

N 

40W 

150 


45 

4 A 



50 


2 A 





1 




SOT 

32 


BD676 

P 

s 

P 

40 W 

150 

45 

4 A 



50 


2 A 





1 




SOT 

32 


BD677 

P 

s 

N 

40 W 

150 


60 

4 A 



50 


2 A 





1 




SOT 

32 


BD678 

P 

s 

p 

40 W 

150 


60 

4 A 



50 


2 A 





1 




SOT 

32 


BD679 

P 

s 

N 

40 W 

150 


80 

4 A 



50 


I.5A 





1 




SOT 

32 


BD680 

P 

s 

P 

40W 

150 


80 

4 A 



50 


I.5A 





1 




SOT 

32 . 


BD695 

P 

s 

N 

70 W 

150 


45 

5 A 



250 


4 A 





1 




TOP 

66 


BD696 

P 

s 

p 

70 W 

150 


45 

5 A 



250 


4 A 





1 




TOP 

66 


BD697 

P 

s 

N 

70W 

150 


60 

5 A 



250 


4 A 





1 




TOP 

66 


BD698 

P 

s 

P 

70W 

150 


60 

5 A 



250 


4 A 





1 




TOP 

66 


BD699 

P 

s 

N 

70 W 

150 


80 

5 A 



250 


3 A 





1 




TOP 

66 


BD700 

P 

s 

P 

70 W 

150 


80 

5 A 



250 


3 A 





1 




TOP 

66 


BD70I 

P 

s 

N 

70 W 

150 


100 

5 A 



250 


3 A 





1 




TOP 

66 


BD702 

P 

s 

P 

70W 

150 


100 

5 A 



250 


3 A 





1 




TOP 

66 


























BFI15 

HF 

s 

N 

145 

175 

50 

30 

30 

0.5 

20 

40 


20 





230 

1 .5 

0.8 


72 


BF 167 

HF 

s 

N 

130 

175 

40 

30 

25 



27 

57 

4 





350 

3 

1.5 


72 


BFI 73 

HF 

s 

N 

200 

175 

40 

25 

25 



38 

90 

7 





550 


2.3 


72 


BF 177 

HF 

s 

N 

600 

200 


100 

50 



20 


30 





120 


1 .8 

25 

5 

TV 

BFI 78 

HF 

s 

N 

600 

200 


185 

50 



20 


30 





120 


1 .8 

25 

5 

TV 

BFI79A 

HF 

s 

N 

600 

200 


185 

50 



20 


20 





120 


1 .8 

25 

5 

TV 

BFI79B 

HF 

s 

N 

600 

200 


220 

50 



20 


20 





120 


1 .8 

25 

5 

TV 

BFI79C 

HF 

s 

N 

600 

200 


250 

50 



20 


20 





120 


1 .8 

25 

5 

TV 

BF ! 84 

HF 

s 

N 

145 

175 

30 

20 

30 



67 

220 

1 





260 


3.5 


72 


BF 185 

HF 

s 

N 

145 

175 

30 

20 

30 



36 

125 

1 





200 




72 


BF 194 

HF 

s 

N 

300 

150 

30 

20 

30 



67 

220 

1 





260 




SOT 


BF 254 

HF 

s 

N 

300 

150 

30 

20 

30 



67 

220 

1 





260 




92 


BF 195 

HF 

s 

N 

300 

150 

30 

20 

30 



36 

125 

1 





200 




SOT 

2S 


BF 255 

HF 

s 

N 

300 

150 

30 

20 

30 



36 

125 

1 





200 




92 


BF 196 

HF 

s 

N 

300 

150 

40 

30 

25 



27 

80 

4 





400 

3 



IT 

TV 

BF 198 

HF 

s 

N 

300 

150 

40 

30 

25 



27 

80 

4 





400 

3 



92 

TV 

BF 197 

HF 

s 

N 

300 

150 

40 

25 

25 



38 

88 

7 





550 




SOT 

25 

TV 

BFI 99 

HF 

s 

N 

300 

150 

40 

25 

25 



38 

88 

7 





550 




92 

TV 

BF223 

HF 

s 

N 

360 

150 

35 

25 

40 

50n 

20 

40 

79 

15 





750 




SOT 

25 


BF3II 

HF 

s 

N 

360 

150 

35 

25 

40 

50n 

20 

40 

79 

15 





750 




92 


BF227 

HF 

s 

N 

50 

125 

40 

25 

25 



30 

100 

3 





600 




TOM 

23 


BF228 

HF 

s 

N 

50 

125 

100 

90 

50 

lOOn 

75 

30 


2 





50 




TOM 

23 


BF229 

HF 

s 

N 

50 

125 

30 

20 

30 



67 

220 

1 





260 




TOM 

23 


BF 230 

HF 

s 

N 

50 

125 

30 

20 

30 


36 

125 

1 





200 




TOM 

23 


BF240 

HF 

s 

N 

300 

150 

40 

40 

25 

lOOn 

20 

67 

220 

1 





430 




92 


BF24I 

HF 

s 

IN 

300 

150 

40 

40 

25 

lOOn 

20 

36 

125 

1 





400 




92 


BF257 

HF 

s 

N 

5W 

175 

160 

160 

100 

50n 

100 

25 


30 





90 




39 

TV 

BF258 

HF 

s 

N 

5W 

175 

250 

250 

100 

50n 

200 

25 


30 





90 




39 

TV 

BF259 

HF 

s 

N 

5W 

175 

300 

300 

100 

50n 

250 

25 


30 





90 




39 

TV 

BF3I0 

HF 

s 

N 

300 

150 

30 

30 

25 

60n 

20 

29 


4 





580 




. 92 


BF3I4 

HF 

s 

N 

300 

150 

30 30 

25 

60n 

20 

29 


4 





450 




92 


BF377 

HF 

s 

N 

300 

150 

30 

15 

25 

1 On 

15 

25 

90 

2 





(0MZ) 




92 - 


BF378 

HF 

s 

N 

300 

150 

30 

15 

25 

(On 

15 

25 

90 

2 





reHZ) 




92 - 

HI 

BF379 

HF 

s 

P 

300 

150 

40 

25 

25 

50n 

20 

80 


1 





350 




92 


BF4I4 

HF 

s 

P 

300 

150 

40 

30 

25 

60 n 

20 

30 

80 

1 





400 




92 


BF440 

HF 

s 

P 

300 

150 

40 

40 

25 

lOOn 

20 

60 

220 

1 





250 




92 


BF44I 

HF 

s 

P 

300 

150 

40 

40 

25 

lOOn 

20 

30 

125 

1 





250 




92 


BUI 05 


s 

N 

I0W 

115 

750 

750 

2.5A 










7.5 




3 


BUI 08 


s 

N 

12.5W 

115 

500 

750 

5 A 










7 




3 



























150 








































































































TYPE 

TOSHIBA 

NEC 

HITACHI 

MITSUBISHI 

MATSUSHITA 

FUJITSU 

-! 

SONY 

SANKEN 

NOTE 

BD675 

2SD37I 


2SDI24 

2SD26A 






BD676 








2SA764 


BD677 

2SD37I 


2SDI24 

2SD26A 



2SD47 



BD678 

2SA658 

2SA626 

2SB36I 

2SB358 




2SA764 


BD679 

2SD371 

2SDI80 


2SD26B 



2SD47 



BD680 

2SB53I 

2SA626 

2SB36I 

2SB358 


2SB432 




BD695 


2SC85I 


2SCI020 






BD696 



2SB332 



2SB352 




BD697 

2SD 111 



2SCI020 



2SD88 



BD698 







2SB5I8 



BD699 

2SDI11 

2SD322 



2SD334 


2SD88 



BD700 

2SA680 





2SB353 

2SB5I8 

2SA744 


BD70I 

2SDIII 

2SD322 

2SC898 


2SD334 

2SC902 

2SD88 



BD702 








2SA745 












BFII5 

2SC383 

2SCI009 

2SC907A 







BF 167 

2SC382 


2SC907A 







BF173 

2SC382 


2SC907A 







BF 177 

2SC983 






2SC353 



BF 178 

2SC983 









BFI79A 

2SC983 









BFI79B 

2SC983 









BFI79C 

2SC983 









BF 184 


2SCI044 




2SC811 




BH85 


2SCI044 




2SC811 




BF 194 


2SC899 








BF254 


2SC899 








BF 195 


2SC899 


2SC7I0 






BF255 


2SC899 


2SC710 






BF 196 


2SCI187 








BF 198 


2SCII87 








BF 197 


2SCI187 








BF 199 


2SCI187 








BF223 





2SCI303 





BF311 





2SCI303 





BF227 










BF228 










BF229 










BF230 










BF240 


2SCI188 








BF24I 


2SCII88 








BF257 

2SC5I5 


2SC685 







BF258 

2SC5I5 


2SC685 







BF259 

2SC5I5 


2SC685 







BF3I0 


2SCII88 

2SC684 







BF3I4 


2SCII88 

' 2SC684 







BF377 



2SC684 


2SC583 





BF378 



2SC684 


2SC583 





BF379 



2SA548 







BF4I4 



2SA548 







BF440 


2SA578 








BF44I 


2SA578 








BUI 05 

2SC643 


2SC937 

2SCI153 






BUI08 


2SCI358 


2SCI3Q9 

2SD300 















151 








































































































































































. 


. 






SIEMENS 


SIEMENS 


TYPE 

USE 

1 MATERIAL 1 

2 

MAXIMUM RATINGS 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS 


NOTE 

Pc 

25T: 

(mW) 

Ti 

<S) 

Va 

(V) 

V CTO 

(V) 

le 

(mA) 

lao 


Me 

hie 

(fl) 

tvre 

(xio) 

hoe 

<*0) 

fr 

*loe 

**Iod 

(MHz) 

NF 

(*) 

Cob 

(pF) 

Co* Ab 

(ps) 

TO- 

M> 

Va(V) 

min. 

max. 

le(mA) 

AC 121 . 

LF 

G 

p 

900 

90 

20 

20 

300 

5 


30 

190 

100 





1 .5 

4 

27 


1 


AC 127 

LF 

G 

N 

340 

90 

32 

32 

500 

10 


50 

100 

500 





2.5 

10 

70 


1 


AC 151 r 

LF 

G 

p 

900 

90 

32 

24 

200 



40 


200 





1.5 

3 

25 


1 


AC 152 

LF 

G 

p. 

900 

90 

32 

24 

500 



75 


100 





1.5 


25 


1 


AC 153 

LF 

G 

p 

1 W 

90 

32 

18 

2 A 

10 

10 

68 

173 

IA 





1 .5 


100 


1 

AC176C0NPI 

ACI53K 

LF 

G 

p 

1 w 

90 

32 

18 

2 A 

10 

10 

68 

173 

IA 





1.5 


100 


K 

am 

AC 162 

LF 

G 

p 

900 

90 

32 

24 

200 

10 

10 

100 


50 





1,7 

4 

25 


1 


ACI63 

LF 

G 

p 

900 

90 

32 

24 

200 

10 

10 

132 


50 





2.3 

4 

25 


1 


AC 176 

P 

G 

N 

1 W 

90 

32 

18 

1 A 

7 

•>fl 

50 

250 

300 





3 


100 


1 

AC153C0NPI 

ACI76K 

P 

G 

N 

1 W 

90 

32 

18 

1 A 

7 

10 

50 

250 

300 





3 


100 


K 

p m 

AC187K 

P 

G 

N 

1 W 

90 

25 

15 

2 A 

7 

10 

100 

500 

300 





5 


100 


K 

ate 

ACI88K 

P 

G 

P 

1 W 

90 

25 

15 

2 A 

20 

10 

100 

500 

300 





1.5 


100 


K 

aB 

AD 130 

S 

G 

P 

30W 

90 

32 

30 

3 A 



20 

40 

IA 





350 

KHZ 


200 


3 


AD 131 

S 

G 

P 

30W 

90 

64 

45 

3 A 



20 

40 

IA 





3SO 

KHZ 


200 


3 


AD 132 

s 

G 

P 

30W 

90 

80 

60 

3 A 



20 

40 

IA 





350 

KHZ 


200 


3 


AD 133 

s 

G 

P 

36 W 

100 

50 

20 

I5A 



50 

100 

5 A 





300 

KHZ 




41 


AD 136 

s 

G 

P 

II W 

100 

40 

20 

10 A 



75 

150 

5 A 





300 

KHZ 




8 


AD 148 

p 

G 

P 

I3.5W 

100 

32 

26 

3.5A 

1.2m 

10 

50 

100 

IA 





450 

KHZ 






AD 149 

p 

G 

P 

27.5 W 

100 

50 

30 

3.5A 



50 

100 

IA 





500 

KHZ 




3 


AD 150 

p 

G 

P 

27.5 W 

100 

32 

30 

3.5A 



50 

100 

IA 





450 

KHZ 




3 


AD! 61 

p 

G 

N 

4 W 

90 

32 

20 

3 A 

20 

32 

50 

350 

500 





3 


100 


SOT 


ADI 62 

p 

G 

P 

6 W 

90 

'32 

20 

3 A 

7 

20 

175 

350 

500 





1.5 


100 


SOT 

9 


ADI 63 

p 

G 

P 

30W 

90 

100 

80 

3 A 



30 

60 

1 A 





350 

KHZ 


200 


3 


A FI 06 

MIX 

G 

P 

60 

90 

25 

18 

10 

0.5 

12 

70 


2 

65 




220 

5.5 


6 

72 


AFI09R 

AGC 

G 

P 

60 

90 

20 

15 

10 

0.5 

20 

55 


2 






4 



72 


AFI39 

MIX 

G 

P 

60 

90 

20 

15 

10 

0.5 

20 

55 


2 





550 

7.5 


3 

72 


AF200 

HF 

G 

P 

225 

90 

25 

25 

10 

0.5 

12 

85 


3 

150 







6 

72 


AF20I 

HF 

G 

P 

225 

90 

25 

25 

10 

0.5 

12 

85 


3 

150 







6 

72 


AF200U 

HF 

G 

P 

60 

90 

25 

25 

10 

0.5 

12 

85 


3 

150 







6 

72 

* 

AF2QIU 

HF 

G 

P 

60 

90 

25 

25 

10 

0.5 

12 

85 


3 

150 







6 

72 

• 

AF202 

HF 

G 

P 

225 

90 

25 

25 

30 

0.4 

12 

85 


3 

150 







6 

72 


AF202S 

HF 

G 

P 

225 

90 

32 

32 

30 

0.4 

12 

85 


3 

150 







6 

72 


AF239 

UHF 

G 

P 

60 

90 

20 

15 

10 



50 


2 





700 

5 



72 


AF239S 

ose 

G 

P 

60 

90 

20 

15 

10 



50 


2 





7§0 

5 



72 


AF240 

HF 

G 

P 

60 

90 

20 

15 

10 



25 


2 





500 

6.5 



72 


AF279 

UHF 

G 

P 

60 

90 

20 

15 

10 



50 


2 





780 

5 



50 


AF280 

UHF 

G 

P 

60 

90 

20 

15 

10 



25 


2 





550 

7 



50 


BCI07 

AF 

S 

N 

300 

175 

50 

45 

200 



380 

800 

2 





250 




18 


BCI08 

AF 

S 

N 

300 

(75 

30 

20 

200 



380 

800 

2 





250 




18 


BCI09 

AF 

s 

N 

300 

175 

30 

20 

50 



380 

800 

2 





300 




18 


BCI10 

AF 

s 

N 

300 

175 

80 

80 

50 

100 n 

80 

90 


2 





100 


5 


18 


BCI2I 

AF 

s 

N 

250 

150 

5 

5 

75 

1 On 

2 

125 

620 

10 





250 

2.5 

4.4 


U32PI 

• 

BCI22 

AF 

s 

N 

250 

150 

30 20 

75 

lOn 

15 

125 

620 

10 





250 

2.5 

3.5 


U32P1 


BCI 23 

AF 

s 

N 

250 

150 

45 

30 

75 

lOn 

25 

125 

620 

10 





250 

2.5 

3.5 


U32PI 


BCI40 

AF 

s 

N 

3.7W 

175 

80 

40 

IA 



63 

160 

IOO 





50 


25 


39 


BCI4I 

AF 

s 

N 

3.7W 

175 

100 

60 

IA 



63 

160 

100 





50 


25 


39 


BC147 

AF 

s 

N 

300 

175 

50 

45 

200 



180 

460 

2 





250 






BCI 48 

AF 

s 

N 

300 

175 

30 

20 

200 



180 

460 

2 





250 






BCI 49 

AF 

s 

N 

300 

175 

30 

20 

50 



380 

800 

2 





300 






BCI 57 

AF 

s 

P 

300 

150 

50 

45 

200 



170 

290 

2 





130 

10 

6 


SOT 

25 


BCI 58 

AF 

s 

P 

300 

150 

30 

25 

200 



170 

500 

2 





130 

10 

6 


SOT 

25 


BCI 59 

AF 

s 

P 

300 

150 

25 

20 

50 



170 

500 

2 





130 

4 

6 




BCI 60 

AF 

s 

P 

3.7W 

175 

40 

40 

IA 



63 

160 

100 





50' 


30 


39 

• 

BC 161 

AF 

s 

P 

3.7W 

175 

60 

60 

IA 



63 

160 

100 





50 


30 


39 


BCI67 

AF 

s 

N 

300 

150 

50 

45 

200 



170 

290 

2 





250 

2 

45 


92 



154 




































































































TYPE 

TOSHIBA 

NEC 

HITACHI 

MITSUBISHI 

MATSUSHITA 

FUJITSU 

SONY 

SANYO 

NOTE 

AC 121 

2SA594 




2SA374 





AC 127 

2SC366 


2SCI2I3 







AC 151 r 

2SA594 




2SA374 





AC 152 

2SA504 









AC 153 


2SB504 


2SB495 






ACI53K 


2SB504 


2SB495 






AC 162 


2SB504 


2SB495 






AC 163 


2SB504 * 


2SB495 






AC 176 


2SCI266 




2SCI069 




ACI76K 


2SCI266 




2SC1069 




ACI87K 




2SC778 






ACI88K 


2SA633 



2SA699 





AD 130 

2SB503 

2SBI07A 


2SBI38 

2SBI26 



2SB507 


AD 131 

, 2SB503 




2SBI28 





AD 132 

2SB502 




2SBI28 





AD 133 

2SBI24 









AD 136 

2SB296 


2SB85 . 







AD 148 

2SB503 




2SB5I3 



2SB2I6 


ADI49 

2SB503 




2SB5I3 





AD 150 

2SB503 




2SB5I3 





ADI6I 

2SC490 




2SC585 

2SC592 




ADI62 

2SB502 


2SB83 







ADI 63 

2SB64 ' 









AFI06 

2SA494 

2SA244 



2SA249 

2SAI13 




AFI09R 

2SA495 


2SA84 



2SAI13 




AF 139 

2SA495 


2SA84 







AF200 

2SA495 


2SA86 







AF20I 

2SA495 


2SA86 







AF200U 

2SA495 


2SA84 


2SAI00 





AF20IU 

2SA495 


2SA84 


2SAI00 





AF202 

2SA495 

2SA244 








AF202S 

2SA494 

2SA244 



2SA249 

2SAII3 




AF239 


2SA244 

2SA390 


2SA3I0 





AF239S 


2SA244 

2SA390 


2SA3I0 





AF240 


2SA244 

2SA390 


2SA3I0 





AF279 


2SA244 

2SA390 


2SA3I0 





AF280 


2SA244 

2SA389 


2SA3I0 





BCI07 

2SC559 





2SC565 




BC108 

2SC559 





2SC565 




BCI09 



2SCI54 


2SC538A 

2SC565 




BC 110 




2SC307 






BC » 21 

2SC732 



2SC711 






BC 122 

2SC732 



2SC7II 






' BC 123 

2SC734 



2SC7II 






BC 140 

2SC523 



2SCI0I8 






BC 141 

2SC524 









BC 147 

2SC503 









BC 148 

2SC504 









BC 149 

2SC504 









BC 157 

| 2SA503 









1 BC158 

2SA504 









BCI59 

2SA504 









BC 160 

2SB462 





2SB445 




BCI6I 

2SB462 





2SB446 




BCI67 

2SB503 



2SC87I 







155 































































































































SIEMENS 


TYPE 

USE 

< 

a 

i 

MAXIMUM RATINGS 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS 

OUTLINE 

TO- 

NOTE 

Re 

25T 

(mW) 

Ti 

(t) 

Vcs 

(V) 

V CE) 

(V) 

le 

(mA) 

le» 

ItFE 

hfe 

hie 

(Q) 

hre 

(xlu) 

Ivo* 

(pS) 

fr 

• foe 
**tao 
(MHz) 

NF 

(«) 

Cob 

(PF) 

Court* 

(P«) 


Vcs(V) 

min. 

max. 

lc(mA) 

BCI68 

AF 

s 

N 

300 

150 


20 

100 



170 

500 

2 





250 

2 

4.5 


92 


BC169 

AF 

s 

N 

300 

150 

‘30 

20 

50 



290 

500 

2 





300 

4 

4.5 


92 


BC177 

AF 

s 

p 

300 

175 

"50 

45 

100 



170 

290 

2 





130 

IO 

4.5 


18 


BCI78 

AF 

s 

p 

300 

175 

'30 

25 

100 



170 

500 

2 





130 

IO 

4.5 


18 


BC 179 

AF 

s 

p 

300 

175 

*25 

20 

50 



170 

500 

2 





130 

4 

4.5 


18 


BC !82 

AF 

s 

N 

300 

150 

60 

50 

200 

15 n 

50 

170 

290 

2 





150 

2 

2.5 


92 

* 

BC20I 

AF 

s 

p 

250 

150 

5 

5 

75 

2 n 

2 

75 

290 

0.2 





200 

2.5 

5.4 


U32P1 


BC202 

AF 

s 

p 

250 

150 

30 

20 

75 

2 n 

15 

75 

175 

0.2 





200 

2.5 

3.5 


U32PI 


BC203 

AF 

s 

p 

250 

150 

45 

30 

75 

2 n 

25 

75 

175 

0.2 





200 

2.5 

3.5 


U32PI 


BC2I2 

AF 

s 

p 

300 

150 

•60 

50 

200 

15 n 

30 

170 

290 

2 





200 

2 

4 


92 

* 

BC237 

AF 

's 

N 

300 

150 

*50 

45 

100 



170 

290 

2 





250 

2 

4.5 


92 


BC238 

AF 

s 

N 

300 

150 

*30 

20 

100 



170 

500 

2 





250 

2 

4.5 


92 


BC239 

AF 

s 

N 

300 

150 

30 

20 

50 



170 

500 

2 





300 

4 

4.5 


92 


BC257 

AF 

s 

p 

300 

150 

*50 

45 

100 



170 

290 

2 





130 

IO 

6 


92 


BC258 

AF 

s 

p 

300 

150 

'30 

25 

100 



170 

500 

2 





130 

IO 

6 


92 


BC259 

AF 

s 

p 

300 

150 

*25 

20 

50 



170 

500 

2 





130 

4 

6 


92 


BC307 

AF 

s 

p 

300 

150 


45 

100 



170 

290 

2 





130 

10 

6 


92 


BC308 

AF 

s 

p 

300 

150 


25 

100 



170 

290 

2 





130 

IO 

6 


92 


BC309 

AF 

s 

p 

300 

150 


20 

50 



290 

500 

2 





130 

4 

6 


92 


BC327 

AF 

s 

p 

1.4 W 

150 


45 

800 



160 

400 

100 





100 


12 


SOT 

30 

• 

BC328 

AF 

s 

p 

1.4 W 

150 


25 

800 



160 

400 

100 





100 


12 


SOT 

30 

• 

BC337 

AF 

s 

N 

1 ,4 W 

150 


45 

800 



100 

400 

100 





100 


12 


SOT 

30 

• 

BC338 

AF 

s 

N 

1 .4W 

ISO 


25 

800 



100 

400 

100 





100 


12 


SOT 

30 

• 

BC4I3 

AF 

s 

N 

300 

150 

45 

30 

100 

15 n 

30 

290 

500 

2 





250 

2.5 

2.5 


92 

• 

BC4I4 

AF 

s 

N 

300 

150 

50 

45 

100 

15 n 

30 

290 

500 

2 





250 

2.5 

2.5 


92 

• • 

BC4I5 

AF 

s 

P 

300 

150 

45 

35 

100 

15 n 

30 

170 

500 

2 





200 

2 

4.5 


92 

♦ lownoiM 

BC4I6 

AF 

s 

P 

300 

150 

50 

45 

100 

15 n 

30 

170 

500 

2 





200 

2 

4.5 


92 

• ta-uoiM 









































































BDI09 

SW 

s 

N 

18.5W 

175 

60 

40 

3 A 

1 On 

40 

63 

160 

1 A 





30 


35 


SOT 

9 


BDI30 

P 

s 

N 

I00W 

200 

100 

60 

I5A 



20 

70 

4 A 





1. 1 




3 


BD135 

AF 

s 

N 

12.5W 

150 

45 

45 

I.5A 

lOOn 

30 

63 

1.60 

500 





50 




SOT 

32 


BDI36 

AF 

s 

P 

I2.5W 

150 

45 

45 

1.5A 

lOOn 

30 

63 

160 

500 





75 




32 


BDI37 

AF 

s 

N 

I2.5W 

150 

60 

60 

1 .SA 

[ 00 n 

30 

63 

100 

500 





50 




SOT 

32 


BD 138 

AF 

s 

P 

I2.5W 

150 

60 

60 

I.5A 

lOOn 

30 

63 

100 

500 





75 




SOT 

32 


BDI39 

AF 

s 

N 

I2.5W 

150 


80 

I.5A 

lOOn 

30 

63 

100 

500 





50 




SOT 

32 

• 

BD 140 

AF 

s 

P 

I2.5W 

150 


80 

1.5A 

lOOn 

30 

63 

100 

500 





75 




SOT 

32 

* 

BD 148 

P 

s 

N 

31 W 

200 

60 

40 

4 A 



63 

160 

500 





1 




66 

• 

BDI49 

AF 

s 

N 

31 W 

200 

80 

60 

4 A 



63 

100 

500 





1 




66 

« 

BD233 

P 

s 

N 

25W 

150 

45 

45 

2 A 

100 

45 

40 


150 





3 


60 


SOT 

32 

• 

BD234 

P 

s 

P 

25 W 

150 

45 

45 

2 A 

100 

45 

40 


150 





3 


60 


SOT 

32 

* 

BD235 

P 

s 

N 

25W 

150 

60 

60 

2 A 

100 

60 

40 


150 





3 


60 


SOT 

32 

* 

BD236 

P 

s 

P 

25 W 

150 

60 

60 

2 A 

100 

100 

40 


150 





3 


60 


SOT 

32 


BD237 

P 

s 

N 

25W 

150 

100 

80 

2 A 

100 

100 

40 


150 





3 

60 


SOT 

32 


BD238 

P 

s 

P 

25 W 

150 

100 

80 


100 

100 

40 


150 





3 


60 


22 
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TYPE 

TOSHIBA NEC 

HITACHI 

MITSUBISHI 

MATSUSHITA 

. FUJITSU 

SONY 

SANYO 

NOTE 

BCI68 


2SC764 


2SC87I 


2SC727 




BC169 


2SC764 




2SC727 




BC 177 

2SA603 



2SA550A 





BC 178 

2SA603 



2SA550A 





BC 1 79 




2SA666 





BC 182 




2SC446 






BC20I 

2SA522 


2SA373 


2SA550 





BC202 


2SA7I0 



2SA550A 





BC203 


2SA7I0 








BC2I2 


2SA7I2 








BC237 



2SCI11 



2SCI36 




BC238 

2SC74 





2SCI34 




BC239 

2SCI03A 





2SCI72A 




BC257 

2SA56I 

2SA7I0 


2SA697 






BC258 

2SA56I 

2SA7I0 


2SA696 






BC259 

2SA562 



2SA696 






BC307 


2SA7I0 


2SA697 






BC308 


2SA7I0 


2SA696 






BC309 

2SA502 









BC327 


2SA6I4 


2SB526 

2SA752 





BC328 


2SA614 


2SB526 

2SA752 





BC337 


2SC78I 


2SC777 


2SC798 




BC338 


2SC78I 


2SC777 


2SC798 




BC4I3 

2SC734 

2SC896 








BC4I4 

2SC734 

2SC896 








BC4I5 

2SA56I 

2SA7I8 








BC4I6 

2SA561 

2SA7I8 






































BDI09 

2SC493 



2SD58 



2SD29 



BD130 

2SDII3 





2SD232 




BD135 




2SD58 



2SD29 



BDI36 





2SB5I2 



2SB5I4 


BD 137 

2SC490 









I BDI38 

2SB503 

2SB505 



2SB5I2 





BD 139 

2SDI02 


2SCI055 







BD 140 

2SB502 









BD 148 

2SDI07 







2SD3I5 


BD 149 

2SDI07 

2SDI80 








BD233 

2SDI03 

2SD285 






2SD3I3 


BD234 

2SB434 




2SB5I2 



2SB507 


BD235 

2SDI30 

2SD285 






2SD3I3 


B0236 

2SB53I 









BD237 


2S0285 




2SCI03I 


2SD61 


BD238 

2SB530 

2SB506 


2SD59 


2SB432 


2SB49I 
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SIEMENS 


TYPE 

USE 

s 

a 

1 

MAXIMUM RATINGS 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS 

OUTLINE 

TO- 

NOTE 

Pc 

25E 

(mW) 

Ti 

(s) 

Va 

(V) 

Vc£D 

(V) 

le 

(mA) 

loo 

hrE 

Me 

hie 

(2) 

hre 

bai!) 

hoe 

M) 

Ir 

*fue 

**fco 

(MHz) 

NF 

(dB) 

Cob 

(PO 

Coxiti}' 

(ps) 

(pA) 

»o(«) 

min. 

max. 

lc(mA) 

8FIII 

HF 

s 

N 

3 W 

175 


200 

80 



20 


60 





120 


1.8 

100 

39 


BF167 

HF 

s 

N 

130 

175 

40 

30 

25 










350 

3 

0. 15 


39 


BFI73 

HF 

s 

N 

260 

175 

40 

25 

25 










550 


0.23 


39 


BF 177 

HF 

s 

N 

2.9W 

175 

100 

100 

40 

200 n 

100 

20 


15 





120 



100 

39 


BF 178 

HF 

s 

N 

2.9W 

175 

160 

185 

50 

200 n 

160 

20 


30 





120 



100 

39 


BFI79A 

HF 

s 

N 

2.9W 

175 

160 

185 

50 

200 n 

160 

20 


20 





120 


1.3 

I00 ] 

39 


BFI79B 

HF 

s 

N 

2.9W 

175 

220 

220 

50 

200 n 

160 

20 


20 





120 


1.3 

100 

39 


BFI79C 

HF 

s 

N 

2.9W 

175 

250 

250 

50 

200 n 

160 

20 


20 





120 


1.3 

100 

39 


BF 194 

HF 

s 

N 

220 

125 

30 

20 

30 



115 


1 





260 

1.5 



25 


BF 195 

HF 

s 

N 

220 

125 

30 

20 

30 



67 


1 





200 

3.5 



25 


BF 198 

HF 

s 

N 

500 

150 

40 

30 

25 

lOOn 

40 

70 


4 





400 

3 

0.22 


92 

* 

BF 199 

HF 

s 

N 

500 

150 

40 

25 

25 

100 n 

40 

85 


7 





550 


0.32 


92 

* 

BF240 

HF 

s 

N 

250 

150 

40 

40 

25 

lOOn 

20 








400 

1.7 



92 

* 

BF24I 

HF 

s 

N 

250 

150 

40 

40 

25 

lOOn 

20 








400 

1.7 



92 

* 

BF254 

HF 

s 

N 

220 

120 

30 

20 

30 



115 


1 





260 

1.5 



92 


BF 255 

HF 

s 

N 

220 

120 

30 

20 

30 



67 


1 





200 

3.5 



92 


BF257 

AF 

s 

N 

5W 

175 

160 

160 

100 

50 n 

100 

25 


30 





90 


4.2 


39 


BF 258 

AF 

s 

N 

5W 

175 

250 

250 

100 

50 n 

200 

25 


30 





90 


4.2 


39 


BF259 

AF 

s 

N 

5 W 

175 

300 

300 

100 

50 n 

250 

25 


30 





90 


4.2 


39 


BF3I0 

HF 

s 

N 

300 

ISO 

30 

30 

25 

60 n 

20 








580 




SOT 

30 


BF3I4 

HF 

s 

N 

300 

ISO 

30 

30 

25 

60 n 

20 








580 

2 



SOT 

30 


BF324 

HF 

s 

P 

250 

150 

30 

30 

25 

50 n 

•30 

50 


4 





440 

3 



SOT 

30 


BF450 

HF 

s 

P 

150 

125 

40 

40 

25 

50 n 

30 

60 


1 





375 

2 



SOT 

30 


BF451 

HF 

s 

P 

ISO 

125 

40 

40 

25 

50 n 

30 

30 


1 





325 

2 



SOT 

30 


BF457 

AF 

s 

N 

1 ,2W 

150 

160 

160 

100 

50 n 

100 

25 


30 





90 




SOT 

32 


BF458 

AF 

s 

N 

1.2W 

150 

250 

250 

100 

50 n 

200 

25 


30 





90 




SOT 

32 


BF459 

AF 

s 

N 

1 -2W 

150 

300 

300 

100 

50 n 

250 

25 


30 





90 




SOT 

32 


































































































































































































BUI IO 

SW 

s 

N 

60 W 

175 

330 

150 

IOA 



5 


7 A 





25 




3 


BUI II 

sw 

s 

N 

50W 

150 

400 

300 

6A 



5 


3 A 





20 




3 


BUI 14 

SW 

s 

N 

50 W 

150 

250 

ISO 

6A 



5 


3 A 





20 




3 

* ' 


























































































































































































































































































































































































































158 





























































































































TYPE 

TOSHIBA 

NEC 

HITACHI 

MITSUBISHI 

MATSUSHITA 

FUJITSU 

SONY 

SANYO 

NOTE 

BFIII 

2SC996 









BF167 

2SC997 









BF173 


2SCI006 








BF 177 

2SC996 


2SC685 







BF 178 

2SC996 


2SC685 







BF 179 A 

2SC996 


2SC685 







BFI79B 

2SC996 


2SC685 







BFI79C 

2SC996 


2SC685 







BF 194 

2SCI000 









BFI95 

2SC997 









BF 198 






2SC969 




BF 199 






2SC969 




BF240 

2SC383 



2SC773 


2SC965 




BF24I 

2SC383 



2SC773 


2SC965 




BF254 

2SC383 



2SC773 


2SC965 




BF255 

2SC383 



2SC773 


2SC965 




BF257 

2SC5I5 









BF258 

2SC5I5 









BF259 

2SC5I5 









BF3I0 

2SC377 









BF3I4 

2SC377 









BF324 


2SA206 








BF450 


2SA207 








BF45I 


2SA205 








BF457 

2SC996 


2SC685 







BF458 

2SC996 


2SC685 







BF459 

2SC996 


2SC685 























































































BUI 10 






2SCI230 

2SC807 



BUI 1 1 






2SCI230 




BUI 14 


2SDI53 

2SC68IA 

2SC77I 

2SD32I 

2SCI229 



























































































( 









hFE prauo 

A —B ~C 








6 — 10—16 
in iv v 
Red White Ye 
•(VCES) 




























































159 





















































































































































FAIRCHILD 


FAIRCHILD 






MAXIMUM RATINGS 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS 


—— 1 

TYPE 

USE 

i 


Pc 

25 ‘C 
(mW) 

Ti 

VCB 

Veto 

le 

leso 

lire 

We 

hie 

hre 

hoe 

It 

*foe 

NF 

Cob 

Coxrbb’ 

TO 

NOTE 



£ 

o 

CL 

CC) 

(V) 

(V) 

(mA) 


YatV) 

min. 

max. 

c(mA) 


m 

xii) 

■US) 

**(ob 

{MHz! 

(dB) 

(no 

(ps) 


BCII3 

A 

s 

N 

200 

125 

30 

25 

50 

0.5 

20 

200 

1000 

1.0 

400 

10K 

4.2 

20 


2.5 

2.7 


18 


Bern 

A 

s 

N 

200 

125 

30 

25 

50 

0.5 

20 

200 

1000 

1.0 

400 

IQK 

4.2 

20 


J. 5 

2.7 


18 


BCII5 

A 

s 

N 

300 

125 

40 

30 

200 

0.1 

20 

too 

400 

10 







25 


5 


BCII6A 

A 

s 

p 

300 

185 

45 

40 


0.05 

20 

80 

240 

150 

70 




130 

1 

10 


5 


BC! 19 

A 

s 

N 

800 

200 

60 

30 


0.05 

40 

40 

120 

150 

2.0 






25 


5 


BCI39 

A 

s 

p 

700 

200 

40 

40 

500 

0.05 

30 

40 


100 


I 







5 


BC 125 

A 

s 

N 

240 

125 

50 

30 


0.05 

20 

30 


50 

2.0 






25 


5 


BCI26 

A 

s 

p 

240 

125 

35 

30 

600 

0.05 

20 

30 

120 

150 









5 


BCI40 

A 

s 

N 

650 

175 


40 

1000 



40 

400 

100 





50 




5 


BCI4I 

A 

S 

N 

650 

175 


60 

1000 



40 

400 

100 





50 

_ 



5 


BCI42 

A 

s 

N 

800 

200 

80 

60 

1000 

0.05 

40 

20 


200 









5 


BC!43 

A 

s 

P 

800 

200 

60 

60 

1000 

0.05 

30 

20 


300 









5 


BCI53 

A 

s 

p 

200 

125 

40 

40 

100 

0.05 

30 

50 


0.1 









18 


BCI54 

A 

s 

p 

200 

125 

40 

40 

100 

0.05 

30 

160 


0.1 






2.5 



18 


BCI60 

A 

s 

N 

650 

175 


40 

1000 



40 

400 

100 





50 




5 


BC 161 

A 

s 

P 

650 

175 


60 

1000 



40 

400 

100 





50 




5 


BC204VI 

A 

s 

P 

200 

125 

50 

45 


0.05 

45 

50. 

120 

2 






10 



18 


BC204A 

A 

s 

P 

200 

125 

50 

45 


0.05 

45 

110 

220 

2 






10 



18 


BC204B 

A 

s 

P 

200 

,2 t 

50 

« 


0.05 

45 

200 

450 

2 






10 



18 


BC205A 

A 

s 

P 

200 

125 

25 

20 


0.05 

20 

110 

220 

2 









18 


BC205B 

A 

s 

P 

200 

125 

25 

20 


0.05 

20 

200 

450 

2 






10 



18 


BC205C 

A 

s 

P 

200 

125 

25 

20 


0.05 

20 

400 

800 

2 






10 



18 


BC206B 

A 

s 

P 

200 

125 

25 

20 


0.05 

20 

200 

450 

2 






4 



18 


BC206C 

A 

s 

P 

200 

125 

25 

20 


0.05 

20 

400 

800 

2 


_ 




4 



18 


BC207A 

A 

s 

N 

200 

125 

50 

45 

100 

0.015 

40 

110 

220 

2 






10 

6 


18 


BC207B 

A 

s 

N 

200 

125 

50 

45 

100 

0.015 

40 

200 

450 

8 






10 

6 


18 


BC208A 

A 

s 

N 

200 

125 

25 

25 

100 

0.015 

20 

no 

220 

2 






10 

6 


18 


BC2088 

A 

s 

N 

200 

125 

25 

25 

100 

0.015 

20 

200 

450 

2 






10 

6 


18 


BC208C 

A 

s 

N 

200 

125 

25 

25 

100 

0.015 

20 

420 

800 

2 






10 

6 


18 


BC209B 

A 

s 

N 

200 

125 

25 

25 

100 

0.015 

20 

200 

450 

2 






4 

6 


18 


BC209C 

A 

s 

IN 

200 

125 

25 

25 

100 

0.015 

20 

420 

800 

2 






4 

6 


18 


BC225 

A 

s 

P 

200 

125 

40 

40 

100 

0.05 

30 

90 

0.1 









18 


BC286 

A 

s 

N 

800 

200 

70 

60 

1000 

0.02 

30 

20 

180 

500 

25 






12 


5 


BC287 

A 

s 

N 

800 

200 

60 

60 

1000 

0.05 

30 

20 

200 

500 

75 






20 


5 


1 BC3I7A 

A 

s 

N 

625 

150 

50 

45 

150 

0.03 

20 

110 

220 

2 

300 





6 



92 


BC3I8A 

A 

s 

N 

625 

150 

45 

30 

150 

0.03 

20 

110 

220 

2 

450 





6 

4 


92 


BC3I7B 

A 

s 

N 

625 

150 

50 

45 

150 

0.03 

20 

200 

450 

2 

300 





6 

4 


92 


BC3I8B 

A 

s 

N 

625 

150 

45 

30 

150 

0.03 

20 

200 

450 

2 

450 





6 

4 


92 


8C3I8C 

A 

s 

N 

625 

150 

45 

30 

150 

0.03 

20 

420 

800 

2 

500 





6 

4 


92 


BC3I9B 

A 

s 

N 

625 

150 

30 

20 

150 

0.03 

80 

200 

450 

2 

500 





4 

4 


92 


BC3I9C 

A 

s 

N 

625 

150 

30 

20 

150 

0.03 

20 

420 

800 

2 

500 





4 

4 


92 


BC320A 

A 

s 

P 

625 

150 

50 

45 

150 

0.03 

20 

1 10 

220 

2 

300 





6 

4 


92 


BC320B 

1 A 

s 

P 

625 

150 

50 

45 

150 

0.03 

20 

200 

450 

2 

300 





6 

4 


92 


BC321A 

A 

s 

P 

625 

150 

45 

30 

150 

0.03 

20 

1 10 

220 

2 

5Q0 





* 

4 


92 


BC32IB 

) A 

s 

P 

625 

I5Q 

45 

30 

150 

0.03 

20 

200 

450 

2 

500 





6 

4 


92 


BC32IC 

A 

s 

P 

625 

150 

45 

30 

150 

0.03 

20 

400 

800 

2 

500 





6 

4 


92 


BC322B 

A 

s 

P 

625 

150 

30 

20 

50 

0.03 

20 

200 

450 

2 

600 





4 

4 


92 


BC322C 

A 

s 

P 

625 

150 

30 

i 20 

50 

0.03 

20 

400 

800 

2 

600 





4 

4 


92 


BC323 

A 

s 

N 

7W 

200 

100 

60 

5A 

100 

100 

45 

225 

50 

5 






80 


5 


BC520 

A 

s 

N 

625 

150 

60 

60 

50 

0.002 

45 

180 

800 

10 

600 8.5K 

7 

24 


6 



92 


BC52I 

A 

s 

N 

625 

150 

45 

45 

50 

0.002 

30 

380 

1550 

10 

1300 

28K 

23 

74 


8 



92 


BC520B 

A 

s 

N 

625 

150 

60 

60 

50 

1.002 

45 

180 

460 

10 

600 

8.5K 

7 

24 


8 



92 


BC520C 

r A 

s 

N 

625 

1.50 

60 

60 

50 

0.002 

45 

380 

800 

10 

600 

' 8.5K 

7 

24 


8 



92 


BC52IC 

A 

s 

N 

625 

I5Q 

45 

45 

50 

0.002 

30 

380 

'800 

10 

1300 

28 K 

23 

74 


8 



92 


BC52IB 

Iz 

s 

N 

625 

150 

45 

45 

50 

0.002 

30 

750,1550 

10 

1300 

I 28K 

23 

74 


8 



92 



162 

























































































































































































































































































TYPE 

TOSHIBA 

NEC 

HITACHI 

— 

MITSUBISHI 

MATSUSHITA 

FUJITSU 

SONY 

SANYO 

NOTE 

BC 1 13 



2SC350 




2SC63I A 

2SC693 


BC 1 14 



2SC350 




2SC63I A 

2SC693 


BC 115 


2SC32 

2SC 110 

2SC 306 


2SC202 




BC 116A 

2SA66I 

2SA545 


2SA697 






BC 119 

2SC486 









BC 139 

2SA486 


2SA743 







BC 125 

2SCI626 

2SC596 




2SC596 




BC 126 

2SA682 



2SA697 






BC 140 

2SC524 









BC 141 

2SC524 









BC 142 

2SC5I6 









BC 143 

2SA68I 









BC 153 







2SA705 



BC 154 







2SA705 



BC 160 

2SA5I2 









BC 161 

2SA5I2 









BC204V 1 



2SA672 







BC 204 A 



2SA672 







BC204B 



2SA672 







BC205A 





2SA666 





BC205B 





2SA666 





BC205C 





2SA666 





BC206B 





2SA666 





BC206C 





2SA666 





BC207A 

2SC 1000 









BC207B 

2 SC 1000 









BC208A 



2SC350 







BC 208 B 



2SC350 







BC208C 



2SC350 







BC 209 B 


2SC35Q 







BC 209C 



2SC350 







BC225 







2SA705 



BC286 


2SCI098 








BC287 


2SA636 








BC3I7A 






2SC969 




BC3I8A 






2 SC 969 




BC3I7B 






2SC969 




BC3I8B 




" 


2SC969 




BC3I8C 






2SC969 




BC3I9B 






2SC969 




BC3I9C 






2SC969 




BC 320 A 










BC 320 B 










BC32I A 







2SA705 



BC32IB 







2SA705 



BC 321C 










BC322B 




2SA725 

2SA774 



2SA70I 


BC322C 




2SA725 

2SA774 



2SA70I 


BC323 

2SC492 






2SC43 



BC520 






2SC969 




BC52I 






2SC969 




BC520B 






2 SC 969 




BC520C 






2 SC 969 




BC 521C 






2 SC 969 




BC52ID 






2 SC 969 





163 










































































































































FAIRCHILD 


TYPE 

USE 

* 

1 

z 


MAXIMUM RATINGS 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS 

OUTLINE 

TO 

NOTE , 

1 

o 

Pc 

25 'C 
(mW) 

T| Vcb 
CO (V) 

Veto 

(V) 

le 

(mA) 

ICB 

(^A) 

Vca(y) 

min. 

hit 

mat 

c(mA) 

hfe 

hie 

(fl) 

hre 

xio) 

hoe 

(/<0) 

fT 

•foe 

• •too 
(MHz) 

NF 

(dB) 

Cob 

(PF) 

oxrbb' 

(ps) 

BC522C 

a' 

S 

N 

625 

150' 20 

20 

50 

I0n 

20 

400 

800 

2.0 






3.0 



92 


BC522D 

A 

S 

N 

625 

150 

20 

20 

50 

lOn 

20 

750i1550 

2.0 






3.0 



92 


BG522E 

A 

s 

N 

625 

150 

20 

20 

50 

lOn 

20 

1200 

2200 

2.0 






3.0 



92 


BC523B 

A 

S 

N 

625 

150 

45 

45 

50 

2n 

45 

180 

400 

2.0 

100 








92 


BC523C 

.A 

s 

N 

625 

150 

45 

45 

50 

2n 

45 

380 

800 

2.0 

100 








92 


BC526A 

A 

s 

P 

625 

150 

60 

50 

200 

I5n 

30 

60 

800 

2.0 

100/ 





10.0 

5.0 


92 ' 


BC526B 

A 

S 

p 

625 

150 

60 

50 

200 

I5n 

30 

60 

800 

2.0 

200/ 

/mo 





4.0 

5.0 


92 


BC526C 

A 

s 

p 

625 

150 

60 

50 

200 

I5n 

30 

60 

800 

2.0 

350/ 

/500 





4.0 

5.0 


92 


BC527 

A 

s 

p 

625 

150 

60 

60 

1000 

lOOn 

40 

40 

400 

100 

1.0 






15 


92 


BC528 

A 

S 

p 

625 

150 

80 

80 

1000 

iOOn 

60 

40 

400, 100 

1.0 






15 


92 


BC530 

A 

S 

p 

625 

150 

130 

120 

100 

100 

100 

40 

180 10 

200 




50 


6 


92 


BC53I 

A 

s 

p 

625 

150 

160 

150 

100 

50 

120 

60 

240 10 

200 




50 


6 


92 


BC532 

n A 

s 

N 

625 

150 

160 

140 

100 

100 

100 

60 

250 

10 

200 




50 

10 

6 


92 


BC533 

A 

s 

N 

625 

150 

180 

160 

100 

50 

120 

40 

250 

10 

200 




50 

8 

6 


92 


BC534 

A 

s 

P 

625 

150 

80 

80 

500 

0.1 

80 

50 


IQ 





50 




92 


BC535 

A 

s 

N 

625 

150 

80 

80 

500 

0.1 

80 

50 


10 





50 




92 


BC537 

A 

s 

N 

625 

150 

60 

60 

1000 

0.1 

40 

40 

400 

100 

1.0 






15 


92 


BC538 

A 

s 

N 

625 

ISQ 

80 

80 

1000 

lOn 

60 

40 

400 

100 

1.0 






15 


92 


BC727 

A 

s 

P 

625 

150 

50 

40 

1000 

0.1 

40 

63 

630 

100 

2.0 






20 


92 


BC728 

A 

s 

N 

625 

150 

30 

25 

1000 

lOn 

25 

63 

630 

100 

2.0 






20 


92 


BC737 

A 

s 

P 

625 

150 

50 

40 

1000 

0.1 

40 

63 

630 

100 

2.0 






20 


92 


BC738 

A 

s 

N 

625 

150 

30 

25 

1000 

lOn 

25 

63 

630 

100 

2.0 






20 


92 


BDI15 

A 

' s 

N 

875 

200 

245 

180 

150 



22 

50 








100 

5 


BD220 1 

P 

s 

N 

36W 

150 

80 

7.0' 

4A 



30 120 

500 





0.8 




220 


BD22I 

P 

s 

N 

36W 

150 

60 

5.0 

4A 



30 

120 

1000 





0.8 




220 


BD222 

P 

s 

N 

36 W 

150 

80 

5.0 

4A 



20 

80 

1. 5A 





0.8 




220 


BD223 

P 

s 

P 

36 W 

150 

80 

7.0 

4A 



30 

120 

500 





0.8 




220 


BD224 

P 

s 

P 

36W 

150 

60 

5.0 

4A 



30 

120 

1000 





0.8 




220 


BD225 

P 

s 

P 

36 W 

150 

80 

5.0 

4A 



20 

80 

1.5A 





0.8 




220 


BF167 

A 

s 

N 

150 

175 

40 

30 

25 



30 

60 

4.0 

6.0 








18 


SE5040 

A 

s 

N 

175 

175 

30 

30 

25 

50n 

20 

20 

220 

4.0 

5.0 





2.7 



18 


BF222 

A 

s 

N 

175 

175 

50 

50 


1000 

10 

20 

60 

2.0 

4.0 





2.0 



18 


BF257 


s 

N 

1000 

175 

160 

160 

I0Q 

50n 

(00 

25 


30 





75 




5 


BF258 


s 

N 

1000 

175 

250 

250 

100 

50n 

200 

25 


30 





75 




5 


BF259 


s 

N 

1000 

175 

300 

300 

100 

50n 

250 

25 


30 





75 




5 


BF336 


s 

N 

1000 

200 

185 

185 

100 



20 


30 





50 




5 

- 

BF337 


s 

N 

1000 

200 

250 

250 

100 



20 


30 





50 




5 


BF338 


s 

N 

1000 

200 

300 

300 

100 



20 


30 





50 




5 


BFX34 

P 

s 

N 

5W 

200 

120 

60 




40 

150 

2A 

5.0 






40 


5 


BFX37 

A 

s 

p 

360 

200 

60 

60 

50 



70 300 

100 

2.0 





3.0 

6.0 


18 


BFX38 

A 

s 

T 

800 

200 

55 

55 

1000 

50n 

40 

85' 

too 

1 .0 






20 


5 


BFX39 

A 

s 

p 

800 

200 

55 

55 

1000 

50n 

40 

40 

100 

1.0 






20 


5 


BFX4Q 

A 

s 

p 

800 

200 

75 

75 

1000 

50n 

50 

85 

100 

1.0 






20 


5 


BFX4I 

A 

s 

p 

800 

200 

75 

75 

1000 

50n 

50 

40 

100 

1.0 






20 


5 


BFY50 

AS 

s 

N 

800 

200 

80 

35 

1000 

50 

60 

20 


10 

10 


l 


60 




5' 


BFY5I 

AS 

s 

N 

800 

200 

60 

30 

1000 

50 

40 

30 


10 

30 




50 




5 


BFY52 

AS 

s 

N 

800 

200 

40 

20 

o 

o 

o 

50 

30 

30 


10 

30 




50 




5 


BFY56 

AS 

s 

N 

800 

200 

80 

45 


50n 

50 

15 


0.1 

2.0 






25 


5 


BFY64 

AS 

s 

P 

700 

200 

40 

40 




80 


10 

2.0 





_ 

10 

L 

5 


BSX32 

S 

s 

N 

800 

200 

65 

40 

1000 

4.0 

50 

60 

150 

100 

3.0 






10 

1 

5 


FQ3467 


s 

P 

500 

200 


40 


1 .0 

25 

40 


150 

2.0 








86 

QUAD 

FP03467 


s 

P 

200 

150 


40 


1.0 

25 

40 


150 

2.0 






_ 


86 

QUAD 

F03468 


s 

P 

500 

200 


50 


1.0 

25 

25 


150 

2.0 






_ 


86 

QUAD 

FP03468 


s 

P 

200 

150 


50 


1.0 

. 25 

25Ì 

150 

2.0 








86 

QUAD ' 

FPQ3724 


s 

N 

2W 

150 


40 


1.7 

40 

501 

100 

2.0 








116 

QUAD 


164 

























































































































































































































































































TYPE 

TOSHIBA 

NEC 

HITACHI 

MITSUBISHI 

MATSUSHITA 

FUJITSU 

SONY 

SANYO 

NOTE 

BG522C 

2 SC 364 




2SCI478 





BC 522 D 





2SC 1478 





BC522E 





2SCI478 





BC523B 










BC523C 










BC 526A 


2 SA 539 

2SA672 




2 SA 678 



BC 526 B 


2SA539 

2 SA 672 




2SA678 



BC526C 


2SA539 

2SA672 




2SA678 



BC 527 

2SA-5I3 









BC 528 

2SA682 









BC530 


2SA7I2 








BC53I 


2SA7I2 








BC532 

2 SC 95 

2SC49 


2SC3I0 






BC533 

2 SC 507 

2SC 1103 








BC534 

2SA497 

2SA606 








BC535 

2SC5I2 



_ 


2SC2I2 




BC 537 

2SC5I3 









BC 538 

2 SC 1382 









BC 727 

2SA486 









BC 728 






2 SC 354 




BC 737 

2SA48 









BC 738 






2 SC 354 




BDI15 

2 SC 1168 

2SC 1356 






2SC 1235 


BD220 







2SC756 



BD22I 







2SC756 



BD222 







2 SC 756 



BD223 

2SB556 






2SB5I8 



BD224 

2SB556 






2SB5I8 



BD225 

2SB556 






2SB5I8 



BF 167 



2SC 167 





2SC536 


SE 5040 



2SC 167 





2SC536 


BF222 



2SC 167 





2SC536 


BF257 

_ 



2SC8I8 






BF258 

2SC996 









BF2S9 

2SC996 









BF336 

2 SC 996 









BF 337 

2 SC 996 









BF338 

2 SC 996 









BFX34 






2SD4I3 




BFX37 





2SA722 





BF38 

2SA5I6 









BFX 39 

2SA5I6 









BFX40 

2SA5I6 









BFX 41 

2SA5I6 









BFY50 






2SC229 




BFY5I 






2SC229 




BFY52 






2SC229 




BFY56 







2SC 125 



BFY64 


2SA552 








BSX32 






2SC229 




FQ 3467 










FP03467 










FO 3468 










FRO 3468 










FP03724 











165 












































































































































































































FAIRCHILD 


TYPE 

USE 

1 

X 

£ 

3 

3 

o 

O- 

MAXIMUM RATINGS 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS 

OUTLINE 

NOTE 

Pc 

25’C 

(mW) 

TÌ 

CO 

VCB 

(V) 

Veto 

(V) 

le 

<mA) 

lesa 

lire 

hfe 

hie 

(a) 

hre 

XÌ0) 

hoe 

taJ) 

It 

(MHz) 

NF 

(dB) 

Cob 

(PF> 

CoxrbJ 

(,uA) 

Vffl(V) 

min. 

max. 

c(mA) 

(p>) 

FP03725 


S 

N 

2W 

150 


50 

10 

1.7 

40 

50 


100 

2.0 








116 ‘ 

QUAD 

FQ3724 


S 

N 

500 

200 


40 

10 

1.7 

40 

50 


100 

2.0 








86 

OUAD 

F03725 


s 

N 

500 

200 


50 

10 

1.7 

40 

50 


100 

2.0 








86 

QUAD 

MD9I8 

A 

s 

N 

300 

200 

30 

15 

50 

0.1 

15 

50 


.01 





600 

6.0 

1.7 


5 

DUAL 

MD22I8 

A 

s 

N 

500 

200 

60 

30 

600 



40 

120 

150 





200 


8.0 


5 

DUAL 

MD22I8A 

A 

s 

N 

500 

200 

75 

40 

600 



40 

120 

150 





250 


8.0 


5 

DUAL 

MD22I9 

A 

s 

N 

500 

200 

30 

60 

600 



100 

300 

150 





250 


8.0 


5 

DUAL 

MD22I9A 

A 

s 

N 

500 

200 

75 

40 

600 



100 

300 

150 





300 


8.0 


5 

DUAL 

MD2369 

S 

s 

N 

500 

200 

40 

15 

500 

30 n 

20 

40 

140 

10 





500 


4.0 


5 

DUAL 

MD2904 

S 

s 

P 

500 

200 

60 

■40 

600 



40 

120 

150 





200 


8.0 


5 

DUAL 

MD2904A 

S 

s 

P 

500 

200 

60 

60 

600 



40 

120 

150 





200 


8.0 


5 

DUAL 

MD2905 

S 

s 

P 

500 

200 

60 

40 

600 



100 

300 

150 





200 


8.0 


5 

DUAL 

MD2905A 

S 

s 

P 

500 

200 

60 

60 

600 



100 

300 

150 





200 


8.0 


5 

DUAL 

MD3250 

A/S 

s 

P 

500 

200 

50 

40 

50 

lOn 

50 

50 

150 

1.0 

125 

3.5 

10 

22 

200 

4.0 

6.0 


5 

.DUAL 

MD325I 

A/S 

s 

P 

500 

200 

50 

40 

50 

lOn 

50 

100 

300 

1.0 

250 

7.0 

20 

35 

250 

3.0 

6.0 


5 

DUAL 

MPS27II 

P 

s 

N 

625 

150 

18 

18 

100 

0.5 

18 

30 

90 

4.5 

75 






4.0 


92 


MPS27I2 

P 

s 

N 

625 

150 

18 

18 

100 

0.5 

18 

75 

225 

2.0 

140' 






4.0 


92 


MPS2923 

A 

s 

N 

625 

150 

25 

25 

100- 

0.5 

25 




135 






12 


92 


MPS2924 

A 

s 

N 

625 

150 

25 

25 

100 

0.5 

25 




225 






12 


92 


MPS2925 

A 

s 

N 

625 

150 

25 

25 

100 

0.5 

25 




350 






12 


92 


MPS2926 

A 

s 

N 

625 

150 

18 

18 

100 

0.5 

18 




250 






3.5 


92 


MPS372I 

A 

s 

N 

625 

150 

18 

18 

100 

0.5 

18 




360 






3.5 


92 


MPS3392 

A 

s 

N 

625 

150 

25 

25 

100 

0.1 

18 

150 

300 

2.0 

325 






3.5 


92 


MPS3393 

A 

s 

N 

625 

150 

25 

25 

100 

0.1 

18 

90 

180 

2.0 

245 






3.5 


92 


MPS3394 

A 

s 

N 

625 

150 

25 

25 

100 

0.1 

18 

55 

110 

2.0 

180 






3.5 


92 


MPS3395 

A 

s 

N 

625 

150 

25 

25 

100 

0.1 

18 

150 

500 

2.0 

475 






3.5 


92 


MPS3702 

A 

s 

P 

625 

150 

40 

25 

200 

0.1 

20 

60 

300 

50 





100 


12 


92 


MPS3703 

A 

s 

P 

625 

150 

40 

25 

200 

0. 1 

20 

30 

150 

50 





100 


12 


92 


MPS3704 

A 

s 

N 

625 

150 

50 

30 

600 

0.1 

20 

100 

300 

50 





100 


12 


92 


MPS3705 

A 

s 

N 

625 

150 

50 

30 

600 

0.1 

20 

50 

150 

50 





100 


12 


92 


MPS3706 

A 

s 

N 

625 

150 

40 

20 

600 

0. 1 

20 

30 

600 

50 





100' 


12 


92 


MPS3707 

A 

s 

N 

625 

150 

30 

30 

30 

0. 1 

20 

100 

400 

0.1 

325 





5.0 



92 


MPS3708 

A 

s 

N 

625 

150 

30 

30 

30 

0. 1 

20 

45 

660 

1.0 

423 








92 


MPS3709 

A 

s 

N 

625 

150 

30 

30 

30 

0. 1 

20 

45 

165 

1.0 

150 








92 


MPS37I0 

A 

s 

N 

625 

150 

30 

30 

30 

0. 1 

20 

90 

330 

1.0 

270 








92 


MPS3711 

A 

s 

N 

625 

150 

30 

30 

30 

0.1 

20 

180 

660 

1.0 

490 








92 


MPS5I72 

A 

s 

N 

625 

150 

25 

25 

100 

0. 1 

25 

100 

500 

10 

425 








92 


MPS65I3 

A 

s 

N 

625 

150 

40 

30 

100 

50n 

30 

50 

100 

2.0 







3.5 


92 


MPS65I3 

A 

s 

N 

625 

150 

40 

30 

100 

50n 

30 

90 

180 

2.0 







3.5 


92 


MPS65I4 

A 

s 

N 

625 

150 

^40 

25 

100 

50n 

30 

150 

300 

2.0 







3.5 


92 


MPS6515 

A 

s 

N 

625 

150 

40 

25 

100 

50n 

30 

250 

500 

2.0 







3.5 


92 


MPS65I6 

A 

s 

P 

625 

150 

40 

40 

100 

50n 

30 

50 

100 

2.0 







4.0 


92 


MPS65I7 

A 

s 

P 

625 

150 

40 

40 

100 

50n 

30 

90 

180 

2.0 







4.0 


92 


MPS65I8 

A 

s 

P 

625 

150 

40 

40 

100 

1,0 

30 

150 

300 

2.0 







4.0 


92 


MPS6519 

A 

s 

P 

625 

150 

25 

25 

100 

1 .0 

20 

250 

500 

2.0 







4.0 


92 


MPS6520 

A 

s 

N 

625 

150 

40 

25 

100 

50n 

30 

200 

400 

2.0 






3.0 

3.5 


92 


MPS652I 

A 

s 

N 

625 

ISO 

40 

25 

100 

50n 

30 

300 

600 

2.0 






3.0 

3.5 


92 


MPS6522 

A 

s 

P 

625 

150 

25 

25 

100 

50n 

20 

200 

400 

2.0 






3.0 

3.5 


92 


MPS6523 

A 

s 

P 

625 

150 

25 

25 

100 

50n 

20 

300 

600 

2.0 






3.0 

3.5 


92 


MPS6530 

A 

s 

N 

625 150 

60 

40 

600 

50n 

40 

40 

120 

100 







5.0 


92 


MPS653I 

A 

s 

N 

625 ! 150 

60 

40 

600 

50n 

40 

90 

270 

100 







5.0 


92 


MPS6532 

A 

s 

N 

625 

150 

50 

30 

600 

0.1 

30 

30 


100 






5.0 


92 


MPS6533M 

A 

s 

P 

625 

150 

40 

40 

600 

50 n 

30 

40 

120 

100 







8.0 


92 


MPS6534M 

A 

s 

P 

625 

150 

40 

40 

600 

50n 

30 

90 

270 

100 







8.0 


92 


MPS6535M 

A 

s 

P 

625 

150 

30 

30 

600 

0.1 

20 

30 


100 







8.0 


92 
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TYPE 

TOSHIBA 

NEC 

HITACHI 

MITSUBISHI 

1 

MATSUSHITA 

FUJITSU 

SONY 

SANYO 

NOTE 

FRO 3725 










FQ3724 

I 









FQ3725 










MD9I8 









DUAL 

MD2258 









DUAL 

MD22I8A 









DUAL 

MD22I9 









DUAL 

MD22I9A 









DUAL 

MD2369 









DUAL 

MD2904 









DUAL 

MD2904A 









DUAL 

MD2905 









DUAL 

MD2905A 









DUAL 

MD3250 









DUAL 

MD325I 









DUAL 

MPS2711 






2SC 826 

2SC8D5 

2SC427 


MPS27I2 






2SC826 

2SC805 

2SC427 


MPS 2923 






2 SC 826 

2SC805 

2SC427 


MPS2924 






2SC826 

2SC805 

2SC427 


MPS 2925 






2 SC 826 

2 SC 805 

2SC427 


MPS 2926 






2SC826 

2SC805 

2SC427 


MPS 3721 






2 SC 826 

2SC805 

2 SC 427 


MPS 3392 






2 SC 826 

2SC805 

2SC427 


MPS 3393 






2SC826 

2SC805 

2SC427 


MPS 3394 






2SC826 

2 SC 805 

2SC427 


MPS 3395 






2SC826 

2SC805 

2SC427 

— 

MPS 3702 

2SA503 


2SA537A 



2SA523A 




MPS 3703 

2SA503 

2SA537A 



2SA523A 




MPS 3704 

2 SC 503 

2SC959 

2 SC 307 






MPS 3705 

2 SC 503 

2SC959 

2SC307 






MPS 3706 

2SC482 

2 SC 959 


2SC307 






MPS 3707 







2SC470 

2SD 1048 


MPS3708 







2 SO 470 

2SCI048 


MPS 3709 







2SC470 

2SCI048 


MPS 3710 







2SC470 

2SC 1048 


MPS 3711 







2 SC 470 

2SC 1048 


MPS5I72 

2SC503 





2 SC 198 




MPS 6512 

2 SC 503 





2SCI89 




MPS 6513 

2 SC 503 





2SC 189 




MPS 6514 

2SC503 





2SC 189 




MPS 6515 

2SC503 





2SC 189 




MPS65I6 

2SA50I 


2 SA 673 







MPS 6517 

2SA50I 


2SA673 







MPS 6518 

2SA50I 


2SA673 







MPS 6519 

2SA50I 


2SA673 







MPS 6520 




2SC304 




2SC875 


MPS 6521 




2SC304 




2 SC 875 


MPS 6522 

2SA501 


2SA673 







MPS 6523 

2SA50I 


2SA673 







MPS 6530 

2 SC 503 

2 SC 959 








MPS 6531 

2SC503 

2 SC 959 

1 







MPS 6532 

2 SC 503 

2 SC 959 








MPS6533M 

2SA504 




2SA580 




MPS6534M 

2SA504 





2SA580 




MPS6535M 

2SA504 


2SA673 



2SA580 
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FAIRCHILD 






MAXIMUM RATINGS 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS 

OUTUNE 

TO. 


TYPE 

USE 

1 


Pc 

25‘C 

(mW) 

Ti 

VCB 

Veto 

le 

leso 

hfi 

Me 

hie 


hre 

hoe 

fr 

•foe 

NF 

Cob 

Coxrbb’ 

NOTE 



z 


CO 

(V) 

(V) 

(mA) 

(juA) 

Va(v) 

min_ 

max. 

lc(mA) 


(G) 


(Xlfl) 

(nB) 

**f<xp 

(MHz) 

(«) 

(PF) 

(ps) 


MPS6560 

A 

S 

N 

625 

150 

25 

25 

600 

0. 1 

20 

50 

200 

500 





60 


30 


92 


MPS6561 

A 

S 

p 

625 

150 

25 

25 

600 

0.1 

20 

50 

200 

350 





60 


J5, 


92 


MPS6562 

A 

s 

N 

625 

150 

20 

20 

600 

0.1 

20 

50 

200 

500 





60 


30 


92 


MPS6563 

A 

s 

p 

625 

150 

20 

20 

600 

0.1 

20 

50 

200 

350 





60 


30 


92 


MPS6565 

A 

s 

N 

625 

! 50 

60 

45 

200 

0.1 

30 

40 

160 

10 

2.0 






3.5 

, 

92 


MPS6566 

A 

s 

N 

625 

150 

60 

45 

200 

0.1 

30 

100 

400 

10 

2.0 






3.5 


92 


MPS657I 

A 

s 

N 

625 

150 

20 

20 

50 

50n 

20 

250 

1000 

0.1 





50 


4.5 


92 


MPSA05 

A 

s 

IN 

625 

150 

60 

60 

500 

0.1 

60 

50 


10 





50 




92 


MPSA06 

A 

s 

N 

625 

150 

80 

80 

500 

0.1 

80 

50 


10 





50 




92 


MPSA09 

A 

s 

N 

625 

ISO 

50 

50 

100 

0.1 

25 

100 

600 

0. 1 





30 


5.0 


92 


MPSAI2 

A 

s 

N 

625 

150 




0.1 

'5 

20K 


10 

35 






8.0 


92 


MPSAI3 

A 

s 

N 

625 

150 

30 

30 

300 

0.1 

30 

5K 


10 





200 

2.0 

5.0 


92 


MPSAI4 

A 

s 

N 

625 

150 

30 

30 

300 

0.1 

30 

I0K 


10 





200 

2.0 

5.0 


92 


MPSA20 

A 

s 

N 

625 

150 


40 

100 

0.1 

30 

40 

400 

5.0 





125 


4.0 


92 


MPSA70 

A 

s 

P 

625 

ISO 


40 

100 

0.1 

30 

40 

400 

5.0 





125 


4.0 


92 


MPSA42 

A 

S 

N 

625 

150 

300 

300 

500 

0. 1 

200 

40 


30 





50 




92 


MPSA43 

A 

s 

N 

625 

150 

200 

200 

non 

0.1 

160 

50 

200 

30 





50 




92 


MPSA55 

A 

s 

P 

625 

150 

60 

60 

500 

0. 1 

60 

50 


10 





50 




92 


MPSA56 

A 

s 

P 

625 

150 

80 

80 

500 

0.1 

80 

50 


10 





50 




92 


MPSA92 

A 

s 

P 

625 

150 

330 

300 

500 

0.25 

200 

25 


30 





50 




92 


MPSA93 

A 

s 

P 

625 

150 

200 

200 

500 

0.25 

160 

30 

150 

30 





50 




92 


MPSLOI 

A 

s 

N 

625 

150 

140 

120 

600 

1.0 

75 

50 

300 

10 

30 




60 


8.0 


92 


MPSL5I 

A 

s 

P 

625 

150 

100 

100 

600 

1 .0 

50 

40 

250 

50 

20 




60 


8.0 


92 


MPSL07 


s 

P 

625 

150 

6.0 

6.0 

80 



30 

120 

10 





500 


3.0 


92 


MPSL08 


r S 

P 

625 

150 

12 

12 

r 80 



30 

120 

10 





700 


3.0 


92 


PE3IOO 


s 

N 

425 

150 

30 

30 


0.2 

30 

30 

225 

5 

5 








92 


PE50I0 

A 

s 

N 

300 

150 

30 

30 


50n 

10 

25 

200 

4 

3.75 





3.3 



92 


PE50I3 

A 

s 

N 

300 

150 

20 

20 


50n 

10 

20 

200 

4 

3.0 





4.0 



92 


PE50I5 

A 

s 

N 

300 

150 

20 

20 


50n 

10 

20 

200 

4 

3.0 





4.0 



92 


PE5025 

IF 

s 

N 

425 

150 

30 

30 


50n 

30 

20 

100 

10 

5.0 








92 


PE5029 

A 

s 

N 

425 

150 

35 

30 


0.2 

30 

30 

225 

5 

5.0 





6.0 



92 


PE5030 

A 

s 

N 

425 

150 

45 

40 


0.1 

30 

45 

150 

7 

6.0 

_ 







92 


PE503I 

A 

s 

N 

425 

150 

r 40 

30 


0.1 

30 

30 

180 

5 

6.0 





4.5 



92 


PE6020 

A 

s 

N 

625 

150 

60 

60 

IA 

0.1 

50 

100 

300 

150 

4.0 








92 


PE602I 

A 

S 

N 

625 

150 

60 

60 

IA 

0.1 

50 

100 

300 

150 

4.0 








92 


PN4357 

nr 

s 

P 

625 

150 

240 

240 


20n 

200 

80 

300 

10 

250 





10 

7.0 


92 


PM5964 

AP 

s 

N 

625 

150 

160 

ISO 

600 

50n 

120 

50 

250 

10 

50 

6K 


40 





92 


PN5965 

AP 

s 

N 

625 

150 

200 

180 

600 

50n 

160 

50 

250 

10 

50 

6K 


40 





92 


SE5020 

A 

s 

N 

175 

175 

20 

20 


50n 

10 

20 

200 

4 

6 





3.3 



18 


SE5021 

A 

s 

N 

175 

175 

20 

20 


50n 

10 

20 

200 

4 

6 





4.0 



18 


SE5022 

A 

s 

N 

175 

175 

20 

20 


50n 

10 

20 

200 

4 

6 





4.0 



18 


SE5023 

A 

s 

N 

175 

175 

20 

20 


50n 

10 

20 

200 

4 

6 





6.0 



18 


SE5024 

A 

s 

N 

175 

175 

20 

20 


50n 

10 

20 

200 

4 

6 





6.0 



18 


SE5035 

A 

s 

N 

200 

175 


30 


50n 

30 

40 

180 

5 

10 





5.0 



18 


SE5036 

A 

s 

N 

200 

175 


30 


50n 

30 

30 

225 

5 

8 





5.0 



18 


SE5050 

A 

s 

N 

175 

175 

20 

20 


50n 

10 




3 





4.0 



18 


SE505I 

A 

s 

N 

175 

175 

20 

20 


50n 

10 




3 





4.0 



18 


SE5055 

A 

s 

N 

175 

175 

20 

20 


50n 

20 

20 

220 

2 

5 





5.0 



18 


SE6020 

A 

c 

N 

300 

125 

so 

60 

IA 

0.1 

50 

100 

o 

o 

150 

4 








5 


SE602I 

A 

s 

nr 

300 

nir 

60 

60 

IA 

0.1 

50 

100 

300 

150 

4 








5 


SE7055 

P 

s 

nr 

1000 

200 

220 

220 


0. 1 

150 

20 


1 

2 




80 




5 


SE7056 

P 

s 

N 

1000 

200 300 

300 


0.1 

200 

20 


1 

2 




80 




5 


SE7057 

P 

sIn 

1000 

200 

450 

450 


0. 1 

300 

15 


1 

1 .5 




80 




5 


SE933I 

P 

S i N 

20W 

175' 

300 

300 

IA 

10 

300 

30 

250 

100 





10 


20 


66 


2N706 


s 

i± 

300 

175 

25 



0.3 

15 

20 

" 

10 

2.0 






6 


18 



168 

















































































































































































































TYPE 

TOSHIBA 

NEC 

HITACHI 

MITSUBISHI 

MATSUSHITA 

FUJITSU 

SONY 

SANYO 

NOTE 

MPS6560 


2SC959 


2 SC 306 


2SC22I 




MPS656I 

2SA504 





2SA580 




MPS 6562 


1” 2 SC 959 


2 SC 306 


2SC22I 




MPS6563 

2SA504 





2SA580 




MPS 6565 

2SC50I 





2SC202 




MPS 6566 

2SC50I 





2 SC 202 




MPS 6571 

2SC482 






2SC 15 



MPS A 05 

2SC503 









MPSA06 

2SC560 





2 SC 560 




MPS A 09 






2 SC 969 




MPSAI2 










MPSA 13 










MPSA14 










MPSA20 



2SC 151 





2SC875 


MPSA 70 

2SA50I 


2SA673 







MPSA42 










MPSA43 







_ 



MPSA55 








2SA535 


MPSA 56 



2SA537A 







MPSA92 










MPSA93 










MPSL0I 


2SA7I2 





_ 



MPSL5I 


2SA7I2 








MPSL07 



2SA742 







MPSL08 



2 SA 742 







PE3I00 






2SC200 




PE 50 ID 






2SC238 




PE50B 






2 SC 238 




PE 5015 






2 SC 238 




PE 5025 

2SC383 

2 SC 149 




2SC6I 




PE 5029 

2 SC 383 

2SC49 




2 SC 46 




PE 5030 

2 SC 383 

2 SC 49 




2 SC 46 




PE503I 

2SC383 

2SC49 




2 SC 46 




PE 6020 






2SCI069 




PE602I 






2 SC 1069 




PN4357. 










PN 5964 





2SDI98 





PN5965 





2SDI98 





SE5020 










SE502I 










SE5022 










SE5023 





_ 





SB5024 










SE5035 










SE5036 










SE 5050 


2SC567 








SE505I 


2 SC 567 








SE5055 


2SC567 








SE6020 






2SCI069 




SE602I 






2SCI069 




SE 7055 










SE7056 










SE7057 










SE933I 






_ 

2SD326 



2N706 


2 SC 1072 

2 SC 1072 



2SC 1072 


_ 
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FAIRCHILD 


— 




MAXIMUM 

RATINGS 


ELECTRICAL CHARACTERISTICS 

DUTUNE 

TO. 


TYPE 

USE 

S 


Pc 

25'C 

(mW) 

Ti ' 

I 

VC8 

Veto 1 

le 

leso 

hre 

hfe 

hie ; 

hre 

hoe 

fT 

•foe 

NF 

Cob 

oxrttf 

NOTE 



z 

o 

CO 1 

(V) 

(V) l 

(mA) 

((.A) 

\mv) 

mia 

max 

c(mA) 


(2) 

xfl) 

(.0) 

(MHz) 

<®j 

((f) 

(|B) 


MPS706 

SH 

S 

N 

625 

150 

"IF" 



0.5 

15 

20 


10 

2.0 






6.0 


92 


2N706A 

SH 

S 

N 

300 

175 

25 



0.5 

15 

20 

60 

to 

2.0 






5.0 


18 1 


MPS706A 

SH 

s 

N 

625 

150 

25 



0.5 

15 

20 

60 

10 

2.0 






6.0 


92 


2N709 

SH 

s 

N 

300 

200 

15 

6.0 


50n 

5 

20 

120 

10 





600 


3.0 


18 


FT709 

SH 

s 

N 

300 

200 

15 

6.0 


50n 

5 

30 

125 

10 





600 


3.0 


18 


2N30I0 

SH 

s 

N 

300 

200 

15 

6.0 




25 

125 

10 





600 


3.0 


18 


2N7I8A 

A 

s 

N 

500 

200 

75 

32 


lOn 

60 

40 

(20 

150 

3.0 





12 

25 


18 


2NI6I3 

A 

s 

N 

800 

150 

75 

32 


lOn 

60 

40 

120 

150 

3.0 





12 

Jli 


5 


PN1613 

A 

s 

N 

625 

200 

75 

32 


lOn 

60 

40 

120 

150 

3.0 





12 

25 


92 


2N956 

A 

s 

N 

500 

200 

75 

32 


lOn 

60 

100 

300 

150 

3.5 





8 

Z5 


18 


2NI7I1 

A 

s 

N 

800 

200 

75 

32 


tOn 

60 

too 

300 

150 

3.5 

J 




8 

25 


5 


PN17II 

A 

s 

N 

625 

150 

75 

32 


IGn 

60 

100 

300 

150 

3.5 





8 

25 


92 


2N834 

SH 

s 

N 

300 

175 

40 


200 

0.5 

20 

25 


10 





350 


4 


18 


MPS834 

SH 

s 

N 

625 

150 

40 


200 

0.5 

20 

25 


10 





350 " 


4 


92 


2N9I8 

A 

s 

N 

200 

200 

30 

15 

50 

lOn 

15 

20 


3 

6 





6 

1.7 


18 


MPS9I8 

A 

s 

N 

625 

150 

30 

15 

50 

I0n 

15 

20 


3 

6 





6 

1.7 


92 


2N930 

A 

s 

N 

300 

175 

45 

45 

30 

lOn 

45 

too 

300 

0.01 

400 





3 

8.0 


18 


2N997 

A 

s 

N 

500 

175 

75 

45 

300 

lOn 

60 

1000 


0.1 









18 


2N998 

A 

s 

N 

500 

200 

100 

60 


lOn 

90 

800 


1.0 

1000 





6 

30 


18 


2N999 

A 

s 

N 

500 

200 

60 

60 

500 

lOn 

60 

1000 


0.1 







20 


18 


2NI893 

A 

s 

N 

800 

200 

120 

80 


1 On 

90 

20 


0.1 

70 






15 


5 


PNI893 

*A 

s 

N 

625 

150 

120 

80 


lOn 

90 

20 


0.1 

70 






15 


92 


2N22I8 ^ 

A 

s 

N 

800 

175 

60 

30 

800 

lOn 

50 

40 

120 

150 


60 





8 


5 


2N22I9 

A 

s 

N 

800 

175 

60 

30 

800 

lOn 

50 

100 

300 

150 


60 





8 


5 


PN22I8 

A 

s 

N 

625 

150 

60 

30 

800 

lOn 

50 

40 

izb 

150 


60 





8 


92 


PN22I9 

A 

s 

N 

625 

150 

60 

30 

800 

I On 

50 

100 

300 

150 


60 





8 


92 


2N222I 

A 

s 

N 

500 

175 

60 

30 

800 

lOn 

50 

40 

120 

150 


60 





8 


18 


2N2222 

A 

s 

N 

500 

175 

60 

30 

800 

lOn 

50 

too 

300 

150 


60 





8 


18 


PN222I 

A 

s 

N 

625 

150 

60 

30 

800 

lOn 

50 

40 

120 

150 


60 





8 


92 


PN2222 

A 

s 

N 

625 

150 

60 

30 

800 

lOn 

50 

too 

300 

150 


60 





8 


92 


2N22I8A 

A 

s 

N 

800 

175 

75 

40 

800 

lOn 

60 

40 

120 

150 

150 

60 

500 




8 


5 


2N22I9A 

A 

s 

N 

800 

175 

75 

40 

800 

1 On 

60 

too 

300 

150 

200 

60 

800 



4 

8 


5 


PN22I8A 

A 

s 

N 

625 

150 

75 

40 

800 

lOn 

60 

40 

120 

150 

150 

60 

500 




8 


92 


PN2219A 

A 

s 

N 

625 

150 

75 

40 

800 

lOn 

60 

100 

300 

150 

200 

60 

800 



4 

8 


92 


2N222IA 

A 

s 

N 

500 

1,75 

75 

40 

800 

lOn 

60 

40 

120 

150 

150 

60 

500 




8 


18 


2N2222A 

A 

s 

N 

500 

175 

75 

40 

800 

lOn 

60 

100 

300 

150 

200 

60 

800 



4 

8 


18 


PN222IA 

A 

s 

N 

625 

150 

75 

40 

800 

lOn 

60 

40 

120 

ISO 

150 

60 

500 




8 


92 


PN2222A 

A 

s 

N 

625 

150 

75 

40 

800 

lOn 

60 

too 

300 

150 

200 

60 

800 



4 

8 


92 


2N2369 

SH 

s 

N 

360 

200 

40 

15 

500 

0.4 

20 

40 

120 

10 







4 


18 


2N2369A 

SH 

s 

N 

360 

200 

40 

15 

500 

0.4 

20 

40 

120 

10 







4 


18 


MPS2369 

SH 

s 

N 

625 

150 

40 

15 

500 

0.4 

20 

40 

120 

10 







4 


92 


2N2484 

A 

s 

u 

360 

200 

60 

60 

50 

lOn 

45 

too 

500 

.01 

500 


^800 



3 

6 


18 


PN2484 

A 

s 

N 

625 

150 

60 

60 

50 

lOn 

45 

250 

500 

.0! 

700 


800 



3 

4.5 


92 


2N2639 

A 

s 

N 

600 


45 

45 

30 

lOn 

45 

50 

300 

.01 

350 





8 

4 


5 


2N2640 

A 

s 

N 

600 


45 

45 

30 

lOn 

45 

50 

300 

.01 

350 





8 

4 


5 


2N264I 

A 

s 

N 

600 


45 

45 

30 

lOn 

45 

50 

300 

.01 

350 





8 

4 


5 


2N2642 

A 

s 

N 

600 


45 

45 

30 

lOn 

45 

too 

300 

.01 

350 



_ 


8 

4 


5 


2N2643 

A 

s 

N 

600 


45 

45 

30 

lOn 

45 

100 

300 

.ot 

350 





8 

4 


5 


2N2644 

A 

s 

N 

600 


45 

45 

30 

lOn 

45 

too 

300 

.01 

350 


. 



1 8 

r ~ 4 


5 


2N2723 

A 

+ s 

N 

500 

200 

80 

60 

40 

lOn 

60 

2K 

I0K 

10 

9K 





L2 

10 


18 


2N2724 

A 

s 

N 

500 

200 

80 

60 

40 

lOn 

60 

7K 

50K 

10 

30K 





6 

10 


18 


2N2725 

A 

s 

N 

500 

200 

45 

45 

30 

2n 

30 

2K 

i OK 

0 . 1 

9K 





6 

10 


18 


2NZ894 

SH 

s 

P 

360 

200 

12 

12 

ZOO 

10 

6 

40 

150 

30 







6 


18 


2N2894A 

SH 

s 

P 

360 

200 

12 

12 

200 

10 

10 

40 

120 

30 







4.5 


18 


2N30I2 

SH 

s 

P 

360 

200 

1 12 

12 

200 



30 

120 

30 







6 


18 



170 



























































































































































































































































































TYPE 

TOSHIBA 

NEC 

HITACHI 

MITSUBISHI 

MATSUSHITA 

FUJITSU 

SONY 

SANYO 

NOTE 

MPS 706 

2SC503 





2SC906 




2N706A 

2SC 982 









MPS706A 

2SC503 





2 SC 906 




2N709 






2SC850 

2 SC 634 



FT 709 






2SC850 

2 SC 634 



2N30I0 






2SC850 

2SC634 



2N7I8A 


2SC 1008 





2SC 1124 



2NI6I3 


2 SC 1008 





2SC 1124 



PN 1613 


2 SC 1008 





2SCII24 



2N956 


2 SC 1008 





2SC 1124 



2NI7I 1 


2 SC 1008 





2SC 1124 



PN 1711 


2 SC 1008 





2SC 1124 



2N834 

2SC503 





2SCI89 




MPS 834 

2SC503 





2SC 189 




2N9I8 






2SCI72A 




MPS9I8 






2SC238 




2N930 


2SC899 








2N997 










2N998 










2N999 










2NI893 







2SC 1127 



PN 1893 







2SC 1 127 



2 N 2218 





2SC696 

2SC229 




2 N 2219 





2SC696 

2SC229 




PN22I8 





2 SC 696 

ZSC229 




PN22I9 





2 SC 696 

2SC229 




2N2221 





2 SC 696 

2SC229 




2N2222 





2 SC 696 

2 SC 229 




PN222I 





2SC696 

2 SC 229 




PN2222 





2SC696 

2 SC 229 




2N22I8A 





2SC696 

2SC229 




2N22I9A 





2SC696 

2 SC 229 




PN22I8A 





2SC696 

2 SC 229 




PN22I9A 





2SC696 

2SC229 




2 N 2221 A 





2SC696 

2SC229 




2 N 2222A 





2SC696 

2SC229 




PN222I A 





2SC696 

2SC229 




PN2222A 





2SC696 

2 SC 229 




2N2369 

2 SC 108 





2SC233 




2 N 2369 






2SC233 




MPS 2369 

2SC 108 





2SC233 




2 N 2484 


2SC 1400 






2SCI570 


PN2484 


2 SC 1400 






2 SC 1570 

_ 

2N2639 




2SC 1583 






2 N 2640 




2SCI583 






2N264I 




2SCI583 






2N2642 




2S.CI583 






2N2643 




2SCI583 






2 N 2644 




2 SC 1583 






2N2723 










2N2724 










2N2725 










2 N 2894 

2SA467 





2SA559 




2 N 2894 A 

2SA467 





2SA559 




2 N 3012 

2S^467 





2SA559 





171 











































































































































































FAIRCHILD 


TYPE 

USE 

MATERIAL 


MAXIMUM RATINGS 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS 


NOTE 

POLALIT 

-1- 

PC . Tj 
25C rc) 

(mW) (C; 

VCB 

(V) 

Veto 

(V) 

le 

(mA) 

leso 

hft 

Me 

hie 

<2) 

lire 

X10) 

hoe 

0<O) 

fi 

*fce 

**fao 

(MHz) 

NF 

(dB) 

Cob 

(PF> 

'oirhb' 

(ps) 

TO. 

(fj A) 

Vca(V) 

min. 

max. 

c(mA) 

2N3209 

SH 

s 

P 

360 200 

20 

20 

200 



30 

120 

30 







5 


18 


2N2904 

A/S 

s 

p 

600 

200 

60 

40 

600 

20n 

50 

30 

120 

'l50 







8 


5 


2N2905 

A/S 

s 

P 

600 

200 

60 

40 

600 

20n 

50 

140 

300 

150 



. 




8 


5 


2N2906 

A/S 

s 

p 

400 

200 

60 

40 

600 

20n 

50 

00 

120 

ISO 







8 


18 


2N2907 

A/S 

s 

p 

400 

200 

60 

40 

600 

20n 

50 

140 

300 

150 







8 


18 


PN2904 

A/S 

s 

p 

625 

150 

60 

40 

600 

20n 

50 

00 

120 

150 1 







8 


92 


PN2905 

A/S 

s 

p 

625 

150 

60 

40 

600 

20n 

50 

140 

300 

150 







8 


92 


PN2906 

A/S 

s 

p 

625 

150 

60 

40 

600 

20n 

50 

00 

120 150 







8 


92 


PN2907 

A/S 

s 

p 

625 

150 

60 

40 

600 

20n 

50 

I4Q 

300 150 







8 


92 


2N2904A 

A/S 

s 

p 

600 

200 

60 

60 

600 

lOn 

50 

00 

120, 150 







8 


5 


2N2905A 

A/S 

s 

p 

600 

200 

60 

60 

600 

tOn 

50 

140 

300 150 







8 


5 


2N2906A 

A/S 

s 

p 

400 

200 

60 

60 

600 

lOn 

50 

00 

120 ISO 







8 


18 


2N2907A 

A/S 

s 

p 

400 

200 

60 

60 

600 

(On 

50 

140 

o 

o 

o 







8 


18 


PN2904A 

.A/S 

s 

p 

625 

150 

60 

60 

600 

lOn 

50 

00 

120 150 







8 


92 


PN2905A 

A/S 

s 

p 

625 

150 

60 

60 

600 

10n 

50 

140 

300 150 







8 


92 


PN2906A 

a/T 

s 

p 

625 

150 

60 

60 

600 

lOn 

50 

00 

120 150 







8 


92 


PN2907A 

A> S 

s 

p 

625 

150 

60 

60 

600 

lOn 

50 

I4Q 

300 150 



_ 




8 


92 


2N29I3 

A 

s 

N 

500 

200 

45 

45 

30 

lOn 

45 

00 

240 .01 






4 

6 


5 


2N29I4 

A 

s 

N 

500 

200 

45 

45 

30 

lOn 

45 

160 

o 

o 

o 

to 






3 

6 


5 


2N2972 

A 

s 

N 

300 ,200 

45 

45 

30 

lOn 

45 

50 

240 .01 






4 

6 


18 


2N2973 

A 

s 

N 

300 

200 

45 

45 

30 

lOn 

45 

160 

600 .01 






3 

6 


118 


2M29I5 

A 

s 

N 

500 

200 

45 

45 

30 

lOn 

45 

50 

240 1 .01 






4 

6 


5 


2N2915A 

A 

s 

N 

500 

200 

45 

45 

30 

lOn 

45 

60 

240 .01 






4 

6 


5 


2N29I9 

A 

s 

N 

500 

200 

60 

60 

30 

2n 

45 

601240 01 






4 

6 


5 


2N29I9A 

A 

s 

N 

500 

200 

60 

60 

30 

2n 

45 

60 

2401 .01 






4 

6 


5 


2N2974 

A 

T 

N 

300 

200 

45 

45 

30 

lOn 

45 

60 

240! .011 






4 

6 


18 


2N2978 

A 

s 

P-J 

300 

200 

60 

60 

30 

2n 

45 

60 

240 .01 






4 

6 


18 


2N29I6 

A 

s 

P-J 

500 

200 

45 

45 

30 

1 On 45 

160 

600i .01 






3 

6 


5 


2N29I6A 

A 

s 

N 

500 

200 

45 

45 

30 

lOn 45 

150 

600| .01 






3 

6 


5 


2N2920 

A 

s 

N 

500 

200 

60 

60 

30 

2n 45 

150 

600| .01 






3 

6 


5 


2N2920A 

A 

s 

N 

500 

200 

60 

60 

30 

2n 

45 

150 

600 1 .01 






3 

6 


5 


2N2975 

A 

S 

N 

300 ' 

200 

45 

45 

30 

lOn 

45 

150 

6001 .01 






3 

6 


18 


2N2979 

A 

s 

N 

300 

200 

60 

60 

30 

2n 

45 

150 

600 ! .01 






3 

6 


18 


2N29I7 

A 

s 

N 

500 

200 

45 

45 

3o' 

IQn 

45 

50 

240 .01 






4 

6 


5 


2N29I8 

A 

s 

N 

500 

200 

45 

45 

30 

lOn 

45 

160 

600 

.01 







6 


5 


2N2976 

A 

s 

N 

300 

200 

45 

45 

30 

lOn 

45 

50 

240 

.01 






4 

6 


18 


2N2977 

A 

s 

N 

300 

200 

45 

45 

30 

lOn 

45 

160 

600 

.01 






3 

6 


18 


2N3009 

S 

S 

N 

360 

200 

40 

15 

200 



50 

120 

30 







5 


18 


2N30I3 

S 

s 

N 

360 

200 

40 

15 

200 



30 

120 

30 







5 


3 


2N30I4 

s 

s 

N 

360 

200 

40 

20 

200 



30 

120 

30 







5 


18 


2N30I1 

s 

s 

N 

360 

200 

30 

12 

200 



30 

120 

10 






4 


18 


2N30I9 

A 

s 

N 

800 

200 

140 

80 

IA 

J On 

90 

100 

300 

150 

120 




4 

12 


5 


2N3020 

A 

s 

N 

800 

200 

140 

80 

IA 

(On 

90 

40 

120 

150 

240 





12 


5 


2N3053 

A 

s 

N 


200 

60 

40 

700 



50 

250 

150 






15 


5 


2N3054 

! P 

s 

N 

25W 

200 

90 

55 

4A 



25 

100 

500 

100 







66 


2N3055 

P 

s 

N 

II5W 

200 

100 

60 

I5A 



20 

70 

4 A 

80 








3 

. 

2N3I07 

A/S 

s 

n’ 

800 

200 

100 

60 


10 

60 

00 

300' 150 






7 

20 


5 


2N3I08 

A/S 

S 

N 

800 

200 

100 

60 


10 

60 

140 

120 * 150 






7 

. « 


5 


2N3I09 

A/S 

s 

N 

800 

200 

80 

40 


10 

60 

00 

300 150 






7 

20 


5 


2N3II0 

A/S 

s 

N 

800 

200 

80 

40 


10 

60 

40 

120 ISO 






7 

IjL 


5 


2N3117 

A 

s 

N 

360 

200 

60 

60 

50 

lOn 

45 

250 

500 01 






4.5 


18 


2N3I37 

A 

s 

N 

6QQ 

200 

40 

20 

150 

50n 

20 

201120 50 







3.5 


5 


2N3250 

A/S 

s 

P 

300 

200 

50 

40 

200 



50 

150 10 





250 

6 

6 


18 


PN3250 

A/S 

s 

P 

625 

150 

50 

40 

200 



50 

150 10 




. 

250 

6 

6 


92 


2N3250A 

A/S 

s 

P 

300 

200 

60 

60 

( 200 



50 

150 10 





250 

6 

6 


18 



172 










































































































































































































































































TYPE 

TOSHIBA 

NEC 

HITACHI 

— 

MITSUBISHI 

MATSUSHITA 

FUJITSU 

SONY 

SANYO 

NOTE 

2 N 3209 






2SA559 




2 N 2904 

2SA5I2 

2SA57I 



2SA546 





2N2905 

2SA5I2 

2SA57I 



2SA546 





2 N 2906 

2SA5I2 

2SA57I 



2SA546 





2 N 2907 

2SA5I2 

2SA57I 



2SA546 





PN 2904 

2SA5I2 

2SA57I 



2SA546 





PN2905 • 

2SA5I2 

2SA57I 



2SA546 





PN2906 

2SA5I2 

2SA57I 



2SA546 





PN2907 

2SA5I2 

2SA571 



2SA546 





2 N 2904 A 

2SA5I2 

2SA57I 



2 SA 546 





2 N 2905 A 

2SA5I2 

2SA57I 



2SA546 





2 N 2906 A 

2SA5I2 

2SA57I 



2SA546 





2 N 2907 A 

2SA5I2 

2SA57I 



2SA546 





PN2904A 

2SA5I2 

2SA57I 



2SA546 





PN2905A 

2SA5I2 

2SA57I 



2SA546 





PN2906A 

2SA5I2 

2SA57I 



2SA546 





PN2907A 

2SA5I2 

2SA57I 



2SA546 





2 N 2913 




2 SC 1583 






2 N 2914 




2SC 1583 






2N2972 




2 SC 1583 






2N2973 




2 SC 1583 






2N29I5 




2 SC 1583 






2N29I5A 




2SCI583 






2N29I9 




2SCI583 






2N29I9A 




2 SC 1583 






2 N 2974 




2 SC 1583 






2N2978 




2 SC 1583 






2N29I6 




2SC 1583 






2N29I6A 




2SC 1583 






2N2920 




2 SO 1583 






2N2920A 




2SCI583 






2 N 2975 




2SC 1583 






2N2979 




2 SC 1583 






2N2917 




2SCI583 






2N29I8 




2 SC 1583 






2N2976 




2SCI583 






2N2977 




2SC 1583 






2 N 3009 



2SC479 



2 SC 233 




2 N 3013 



2SC479 



2SC233 




2 N 3014 



2SC479 



2SC233 




2 N 3011 



2SC 1385 



2SC233 




2 N 3019 



2SC936 




2SC867 



2 N 3020 



2 SC 936 




2SC867 



2 N 3053 


2SC78I 


2SC775 






2N3054 


2SDI88 





2SD88 



2N3055 


2SDI8I 








2N3I07 

2SC485 

2SD328 








2N3I08 

ZSC485 

2SD328 








2 N 3109 

2SC485 

2SD328 








2N3110 

2SC485 

2SD328 








2N3I 17 


2SC 1400 








2N3137 




2 SC 304 






2 N 3250 


2SA7I8 





2SA678 



PN3250 


2SA7I8 





2SA678 



2 N 3250 A 


2SA7I8 





2SA678 




173 























































































































































FAIRCHILD 


TYPE 

USE 

a! 

=5 

MAXIMUM RATINGS 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS 


NOTE 

Pc 

Tj 

VCB 

Veto 

le 

leso 

hre 

hfe 

hie 

hre 

hoe 

It 

♦foe 

NF 

Cob 

Coxrbb’ 




3E 


(roW) 

CO 

(V) 

(V) 

(mA) 

1*A) 

Vce(V 

min. 

max. 

lc(mA) 


(2) 

(XU) 

(*B) 

**fao 

(MHz) 

(«) 

(pF) 

(ps) 



2N325I 

A/S 

s 

p 

360 

200 

50 

40 

200 



100 

300 

10 





250 

6 

6 


18 


PN325I 

A/S 

s 

p 

625 

150 

50 

40 

200 



100 

300 

10 





250 

6 

6 


92 


2N325IA 

A/S 

s 

p 

360 

200 

60 

60 

200 



100 

300 

10 





250 

6 

6 


18 


PN325IA 

A/S 

s 

p 

625 

150 

60 

60 

200 



100 

300 

10 





250 

6 

6 


92 


2N3409 

A 

s 

N 


230 

60 

30 

500 

lOn 

50 









4 

8 


5 


2N34I0 

A 

s 

N 


230 

60 

30 

500 

I0n 

l M 









4 

8 


5 


2N34I1 

A 

s 

N 


230 

60 

30 

500 

Ì On 

50 









4 

8 


5 


2N3423 

A 

s 

N 

450 

200 

30 

15 

50 

lOn 

15 

20 

200 

3 

• 




600 

3.5 

1.7 


5 


2N3224 

A 

s 

N 

450 

200 

30 

15 

50 

lOn 

15 

20 

200 

3 





600 

3.5 

1.7 


5 


2N3439 

P 

s 

N 

IW 


450 

350 

500 

•20 

360 

40 

160 

20 







10 


5 


2N3440 

P 

s 

N 

IW 


300 

250 

500 

20 

250 

40 

160 

20 







10 


5 


2N3467 

S 

s 

P 

5W 

200 

40 

40 

IA- 

0.1 

30 

40 

120 

500 







25 


5 


2N3468 

S 

s 

P 

5W 

200 

50 

50 

IA 

0.1 

30 

25 

75 

500 







25 


5 


2N3563 

A 

s 

N 

200 

125 

30 

12 

50 

50n 

15 

20 

200 

8 

180 






1.7 


18 


MPS3563 

A 

s 

N 

625 

150 

30 

12 

50 

50n 

15 

20 

200 

8 

180 






1.7 


92 


2N3564 

A 

s 

N 

200 

125 

30 

15 

100 

50n 

15 

20 

200 

15 









18 


2N3565 

A 

s 

N 

200 

125 

30 

25 

50 

50n 

25 

150 

600 

1 

450 






4 


18 


PN3565 

A 

s 

N 

625 

150 

30 

25 

50 

50n 

25 

150 

600 

1 

450 






4 


92 . 


2N3566 

A 

s 

N 

300 

125' 

40 

30 

200 

*50n 

20 

150 

600 

10 







25 


5 


PN3566 

A 

s 

N 

625 

150 

40 

30 

200 

50n 

20 

150 

600 

10 







25 


92 


2N3567 

A 

s 

N 

300 

125 

80 

40 

100 

50n 

40 

40 

120 

150 

16 








5 


PN3567 

A 

s 

N 

625 

150 

80 

40 

100 

50n 

40 

40 

120 

150 

16 








92 


2N3568 

A 

s 

N 

300 

125 

80 

60 

100 

50n 

40 

40 

120 

150 

16 








5 


PN3568 

A 

s 

N 

625 

150 

80 

60 

100 

50n 

40 

40 

120 

150 

16 








92 


2N3569 

A 

s 

N 

300 

125 

80 

40 

100 

50n 

40 

100 

300' 

150 

16 








5 


PN3569 

A 

s 

N 

625 

150 

sol 

40 

100 

50n 

40 

100 

300 

150 

IS 








92 


2N3638 

A/S 

s 

P 

700 

125 

25 

25 

500 



20 


10 

25 

fo 

o 

o 

o 

2600 

1200 



20 


5 


2N3638A 

A/S 

s 

P 

700 

125 

25 

25 

500 



100 


10 

100 

2000 


1200 



10 


5 


MPS3638 

A/S 

s 

P 

IW 

150 

25 

25 

500 



20 


10 

100 

1500 

2600 

1200 



20 


92. 


MPS3638A 

A/S 

s 

P 

IW 

150 

25 

25 

500 



100 


10 

IQQ 

2000 

1500 

1200 



10 


92 


2N3639 

SH 

s 

P 

200 

125 

T 

Hj] 

80 



30 

120 

10 







3.5 


18 


MPS3639 

SH 

s 

P 

625 

150 

6 

6 

80 



30 

120 

10 







3.5 


92 


2N3640 

SH 

s 

P 

200 

125 

12 

12 

80 



30 

120 

10 







3.5 


18 


MPS3640 

s 

s 

P 

625 

150 

12 

12 

80 



30 

120 

10 







3.5 


92 


2N364I 

A 

s 

N 

350 

125 

60 

30 

500 



40 

120 

150 







8 


5 


PN364I 

A 

s 

N 

625 

150 

60 

45 

500 



40 

120 

150 







8 


92 


2N3642 

A 

s 

N 

350 

125 

60 

30 

500 



40 

120 

150 







8 


5 


PN3642 

A 

s 

N 

625 

150 

60 

45 

500 



40 

120 

150 







8 


92 


2N3643 

A 

s 

N 

350 

125 

60 

30 

500 



100 

300 

150 







8 


5 


PN3643 

A 

s 

N 

625 

150 

60 ! 45 

500 



100 

300 

150 







8 


92 


2N3644 

A/S 

s 

P 

300 

125 

60 

60 

500 



80 

240 

50 







8 


5 


PN3644 

A/S 

s 

P 

625 

150 

45 

45 

500 



80 

240 

50 







8 


92 


2N3645 

A/S 

s 

P 

300 

125 

60 

60 

500 



80 

240 

50 







8 


s 


PN3645 

A/S* 

s 

P 

625 

150 

45 

45 

500 



80 

240 

50 







8 


92 


2N3646 

S 

s 

N 

200 

125 

40 

15 

200 



30 

120 

30 







5 


18 


MPS3646 

s 

s 

N 

625 

150 

40 

15 

200 



30 

120 

30 







8 


92 


2N3688 

A 

s 

N 

2QQ 

125 

40 

40 


50n 

20 

30 


4 






5.5 H 

16 


18 


PN3688 

A 

s 

N 

625 

150 

40 

40 


50n 

20 

30 


4 






5.5 

1.6 


92 


2N3689 

A 

s 

N 

200 

125 

40 

40 


50n 

20 

30 


4 






5.5 

1.6 


18 


PN3689 

A 

s 

N 

625 

150 

40 

40 


50n 

20 

30 


4 






5.5 

1.6 


92 


2N3690 

A 

s 

N 

200 

125 

40 

40 


50n 

20 

30 


4 






5.5 

1.6 


18 


PN3690 

A 

s 

N 

625 

ISO 

40 

40 


50n 

20 

30 


4 






5.5 

1.6 


92 


SE5006 

A 

s 

N 






50n 

20 

30 


4 







1.6 


18 


2N3693 

A 

s 

N 

200 

125 

45 

45 

30 

50n 

30 

40 

160 

io H 






4 

h 6 


18 


MPS3693 

A 

s 

N 

625 

150 

45 

45 

30 

50n 

35 

40 

160 

10 






4 

3.5 


92 



174 

































































































































































































TYPE 

TOSHIBA 

NEC 

HITACHI 

MITSUBISHI 

MATSUSHITA 

FUJITSU 

SONY 

SANYO 

NOTE 

2N325I 


2SA7I8 





2SA678 



PN325I 


2SA7I8 





2SA678 



2N325IA 


2SA718 





2SA678 



PN325IA 


2SA7I8 





2SA678 



2N3409 









DUAL 

2N34I0 









DUAL 

2N3411 









DUAL 

2N3423 









DUAL 

2N3424 









DUAL 

2N3439 ' 










2N3440 










2N3467 






2SB4S6 




2N3468 






2SB456 




2N3563 










MPS3563 










2N3564 






2SC54 




2N3565 

2SC560 





2SC560 




PN3565 

2SC560 





2SC560 




2N3566 

2SC560 





^ 2SC560 




PN3566 

2SC560 





2SC560 




2N3567 

2SC560 





2SC560 




PN3567 

2SC560 





2SC560 




2N3568 

2SC560 





2SC560 




PN3568 

2SC560 





h 2SC560 




2N3569 

2SC560 





2SC560 




PN3569 

2SC560 



_ 


2SC560 




2N3638 

2SA682 

2SA717 








2N3638A 

2SA682 

2SA7I7 



' 





MPS3638 

2SA682 

2SA7I7 








MPS3638A 

2SA682 

2SA7I7 








2N3639 


2SA552 






2SA532 


MPS3639 


2SA552 






2SA532 


2N3640 


2SA552 






2SA532 


MPS3640 


2SA552 






2SA532 


2N3641 

2SCS03 





2SCI89 




PN364I 

2SC503 





2SCI89 




2N3642 

2SC503 





2SCI89 




PN3642 

2SC503 





2 SC 189 




2N3643 

2SC503 





2SCI89 




PN3643 

2SC503 





2SCI89 




2N3644 


2SA7I2 






2SA532 


PN3644 


2SA7I2 






2SA532 


2N3645 


2SA712 






2SA532 


PN3645 


2SA7I2 






2SA532 


2N3646 




2SC307 


2SC2I6 




MPS3646 




2SC307 


2SC2I6 




2N3688 

2SC594 

2SC594 


2SC594 


2SC238 




PN3688 

2SC594 

2SC594 


2SC594 


2SC238 




2N3689 

2SC594 

2SC594 


2SC594 


2SC238 




PN3689 

2SC594 

2SC594 


2SC594 


2SC238 




2N3690. 

2SC594 

2SC594 


2SC594 


2SC238 




PN3690 

2SC594 

2SC594 


2SC594 


2SC238 




SE5006 

2SC594 

2SC594 


2SC594 


2SC238 




2N3693 




2SC305 


2SC247 




MPS3693 




2SC305 

_ 

2SC247 



_ 


175 









































































































































FAIRCHILD 




. 


MAXIMUM RATINGS 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS 



TYPE 

USE 

1 


Pc 

25’C 

(mW) 

Tj 

Vcs 

Veto 

le 

leso 

hrt 

hie 

hie 


.. 

fT 

•foe 

NF 

Cob 

Coxito' 

OUTLINE 

TO. 

NOTE 



z 

o 

0- 

(*C) 

(V) 

(V) 

(mA) 

(//A) 

Vcb(V) 

min. 

max. 

lc(mA) 


(a) 

(X10)l (,/D) 

**foo 

(MHz) 

(dB) 

(PF) 

(ps) 


2N3694 

A 

S 

N 

200 

125 

45 

45 

30 

50n 

30 

100 

400 

10 






4 

6 


18 


MPS3694 

A 

S 

N 

625 

150 

45 

45 

30 

50n 

35 

100 

400 

10 






4 

3.5 


92 


2N3700 

A 

s 

N 

500 ^ 

200 

140 

80 

IA 

lOn 

90 

100 

300 

150 

240 





4 

12 


18 


2N370I 

A 

s 

N 

500 

200 

140 

80 

IA 

lOn 

90 

40 

120 

150 

120 






12 


18 


2N37I3 

h P 

s 

N 

I50W 


80 

60 

I0A 



25 

75 

IA 

140 






250 


3 


2N37I4 

P 

s 

N 

I50W 


100 

80 

I0A 



25 

75 

IA 

140 






250 


3 


2N37I5 

P 

s 

N 

I50W 


80 

60 

I0A 



50 

150 

IA 

140 






250 


3 


2N37I6 

P 

s 

N 

I50W 


100 

80 

I0A 



50 

150 

IA 

140 






250 


3 


2N3722 

S 

s 

N 

800 

200 

80 

60 

IA 



40 

I5Ò 1 

100 







10 


5 


FT3723 

S 

s 

N 

800 

200 

100 

70 

IA 



40 

150 

100 







9 


5 


2N3724 

SH 

s 

N 

800 

200 

50 

30 

IA 

1.7 

40 

60 

150 

100 







12 


5 


2N3725 

SH 

s 

N 

800 

200 

80 

50 

IA 

1.7 

60 

60 

150 

100 







10 


5 


2N3726 

A 

s 

P 

500 

200 

60 

60 

300 

lOn 

30 

135 

350 

1 

230 

1 1 .5 

1.5 

80 


4 

8 


5 


2N3727 

A 

s 

P 

500 

200 

60 

60 [ 300 

lOn 

30 

135 

350 


230 

1 1 .5 

1.5 

80 


4 

8 


5 


2N3728 

A 

s 

N 

550 

200 

60 

30 

500 

lOn 

50 

45 

180 

1 


3.5 

300 

20 


7 

8 


5 


2N3729 

A 

s 

N 

550 

200 

60 

30 

500 

1 On 

50 

45 

"iso 1 

1 


3.5 

300 

20 


7 

8 


5 


2N3740 

P 

s 

P 

25W 

200 

60^ 

60 

IA 

0.1 

60 

30 

ioo 1 

250 

25 






100 


66 


2N374I 

P 

s 

P 

25W 

1ÒD 1 

80 

80 

IA 

0.1 

80 

30 

100 

250 

25 






100 


66 


2N3766 

P 

s 

N 

20W 


80 

60 

4A 

0.1 

80 

40 

160 

500 

40 






30 


66 


2N3767 

P 

s 

N 

20 W 


100 

80 

4A 

0.1 

100 

40 

160 

500 

40 






30 


66 


2N3789 

P 

s 

P 

I50W 


60 

60 

I0A 



25 

90 

IA 

140 



_ 



500 


3 


2N3790 

P 

s 

P 

I50W 


80 

80 

I0A 



25 

90 

IA 

140 






500 


3 


2N3791 

P 

s 

P 

I50W 


60 

60 

I0A 



50 

180 

IA 

140 






500 


3 


2N3792 

P 

s 

P 

I50W 


80 

80 

I0A 



50 

1^0 

IA 

140 






500 


3 


2N3800 

A 

s 

P 

360 

200 

60 

60 

50 

lOn 

50 

150 

450 

1 

380 

30 

25 

60 


3 

4 


18 


2N380I 

A 

s 

P 

360 

200 

60 

60 

50 

lOn 

50 

300 

900 

1 

600 

40 

25 

60 


1 .5 

4 


18 


2N3802 

A 

s 

P 

360 

200 

60 

60 

50 

lOn 

50 

150 

450 

i 

380 

30 

25 

60 


3 

4 


18 


2N3803 

A 

s 

P 

360 

200 

60 

60 

50 

lOn 

50 

300 

900 

1 

600 

40 

25 

60 


1.5 

4 


18 


2N380G 

A 

s 

P 

600 

200 

60 

60 

50 

lOn 

50 

150 

450 

1 

380 

30 

25 

60 


3 

4 


5 


2N3807 

A 

s 

P 

600 

200 

60 

60 

50 

lOn 

50 

300 

900 

1 

600 

40 

25 

60 


1.5 

4 


5 


2N3808 

A 

s 

P 

600 

200 

60 

60 

50 

lOn 

50 

150 

450 

1 

380 

30 

25 

60 


3 

4 


5 


2N3809 

A 

s 

P 

600 

200 

60 

60 

50 

lOn 

50 

300 

900 

1 

600 

40 

25 

60 


1.5 

4 


5 


2N3804 

A 

s 

P 

360 

200 

60 

60 

50 

lOn 

50 

150 

450 

1 

380 

30 

25 

60 


3 

4 


18 


2N3804A 

A 

s 

P 

360 

200 

60 

60 

50 

1 On 

50 

159 

450 

1 

380 

30 

25 

60 


3 

4 


18 


2N3805 

A 

s 

P 

360 

200 

GO 

60 

50 

lOn 

50 

300 

900 

1 

600 

40 

25 

60 


1.5 

4 


18 


2N3805A 

A 

s 

P 

360 

200 

60 

60 

50 

lOn 

50 

300 

900 

1 

600 

40 

25 

60 


1.5 

4 


18 


2N38I0 

A 

■ S 

P 

600 

200 

60 

60 

50 j 

lOn 

50 

150 

450 

1 

380 

30 

25 

60 


3 

4 


5 


2N38I0A 

A 

s 

p 

600 

200 

60 

60 

50 

lOn 

50 

150 

450 

1 

380 

30 

25 

60 


3 

4 


5 


2N38I 1 

A 

s 

P 

600 

200 

60 

60 

50 

lOn 

50 

300 

900 

1 

600 

40 

25 

60 


1.5 

4 


5 


2N38! IA 

A 

s 

P 

600 

200 

60 

60 

50 

lOn 

50 

300 

900 

1 

600 

40 

25 

60 


1.5 

4 


5 


2N3903 

A/S 

s 

N 

625 

150 

60 

40 

200 



50 

150 

10 

125 

8 

5 

40 

250 

6 

4 


92 


2N3904 

A/S 

s 

N 

625 

r i50 

60 

40 

200 



100 

300 

10 

250 

10 

8 

40 

300 

5 

4 


92 


2N3905 

A/9 

s 

P 

625 

150 

40 

40 

200 



50 

150 

10 

125 

8 

5 

40 

200 

5 

4.5 


92 


2N3906 

A/S 

s 

P 

625 

150 

40 

40 

200 



100 

300 

10 

250 

12 

10 

60 

250 

4. 

4.5 


92 


2N3923 

A 

s 

N 

800 

200 

150 

150 

100 

lOn 

100 

30 

120 

25 

20 




40 


3.5 


5 


2N3946 

A/S 

s 

N 

360 

200 

60 

40 

200 



50 

100 

10 

150 

6 

10 

30 


5 

4 


18 


2N3947 

A/S 

s 

N 

360 

200 

60 

40 

200 



100 

300 

10 

400 

12 

20 

50 


5 

4 


18 


2N3962 

A 

s 

P 

360 

200 

60 

60 

200 



100 

450 

1 

330 

17 

10 

40 


4 

6 


18 


2N3964 

A 

s 

P 

360 

200 

45 

45 

200 



250 

600 

i 

470 

20 

10 

50 


4 

6 


18 


2N3965 

A 

s 

P 

360 

200 

60 

60 

200 



250 

600 

1 

470 

20 

10 

50 


4 

6 


l8 . 


2N40I3 

SH 

s 

N 

360 

200 

50 

30 

500 

1.7 

40 

60 

150 

100 







12 


18 


2N40I4 

SH 

s 

N 

360 

200 

80 

50 

500 

1.7 

60 

60 

150 

100 







10 


18 


2N40I5 

A 

s 

P 

500 

200 

60 

60 

300 

lOn 

50 

135 

350 

1 

260 

11.5 

1.5 

80 


4 

8 


5 


2N40I6 

A 

s 

P 

500 

200 

60 

60 

300 

lOn 

50 

135 

350 

1 

260 

11.5 

1.5 

80 


4 

8 


5 


2N40I7 

A 

s 

P 

600 

200 

80 

80 

200 

lOn 

70 

100 

500 


330 

17 

10 

40 


10 

6 


5 



176 






































































































































































































TYPE 

TOSHIBA 

NEC 

HITACHI 

MITSUBISHI 

MATSUSHITA 

FUJITSU 

SONY 

SANYO 

NOTE 

2N3694 




2SC305 


2SC247 




MPS3694 




2SC305 


2SC247 




2N3700 










2N3701 










2N37I3 

2SDI13 





2S054 




2N37I4. 

2SDII3 





2SD54 




2N37I5 

2SDI13 





2SD54 




2N37I6 

2SDII3 





2SD54 




2N3722 


2SD78 





2SC756 



FT3723 


2SD78 





2SC756 



2N3724 


2SD78 






2SD330 


2N3725 


2SD78 








2N3726 









DUAL 

2N3727 









DUAL 

2N3728 










2N3729 










2N3740 

2SB502 




2SBI28 





2N374I 

2SB502 




2SBI28 





2N3766 


2SD73 





2SD47 



2N3767 


2SD73 





2SD47 



2N3789 

2SB554 









2N3790 

2SB554 








- 

2N379I 

2SB554 









2N3792 

2SB554 









2N3800 









DUAL 

2N380I 









DUAL 

2N3802 









DUAL 

2N3803 









DUAL 

2N3806 









DUAL 

2N3807 









DUAL 

2N3808 









DUAL 

2N3809 









DUAL 

2N3804 









DUAL 

2N3804A 









DUAL 

2N3805 









DUAL 

2N3805A 









DUAL 

2N38I0 









DUAL 

2N38I0A 









DUAL 

2N38I1 









DUAL 

2N38IIA 









DUAL 

2N3903 

2SC482 





2SC46 


2SC875 


2N3904 

2SC482 





2SC46 


2SC875 


2N3905 

2SA5QI 


2SA673 


2SA546 





2N3906 

2SA50I 


2SA673 


2SA546 





2N3923 



2SCI54A 







2N3946 

2SCI08A 






2SC632A 



2N3947 

2SCI08A 






2SC632A 



2N3962 







2SA705 



2N3964 







2SA705 



2N3965 







2SA705 



2N40I3 


2SD78 






2 S D330 


2N40I4 


2SD78 








2N40I5 









DUAL 

2N40I6 









DUAL 

2N40I7 









DUAL 


177 










































































































































FAIRCHILD 





ÌZ 

MAXIMUM RATINGS 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS 



TYPE 

USE 

e 

3 

Pc 

25‘C 

(mW) 

Ti 

Vce 

Vcu 

Ic 

ICBO 

hFE 

Me' 

hie 

hre 

hoe 

fT 

NF 

Cob 

Coxrtt 

OUTLIN 

NOTE 



X 


(‘0 

(V) 

(V) 

(mA) 

M) 

Vts(V 

min. 

max. 

lc(mA 


(Q) 

(xio 

GxS) 

(MHz) 

(d8) 

<pf> 

(ps) 

TO. 


2N40I8 

A 

S 

p 

600 

200 

45 

45 

200 

lOn 

50 

100 

600 

1 

400 

20 

10 

50 


10 

6 


5 


2N40I9 

A 

S 

p 

600 

200 

45 

45 

200 

lOn 

30 

250 

600 

1 

480 

20 

10 

50 


4 

6 


5 


2N4020 

| A 

S 

p 

600 

200 

45 

45 

200 

lOn 

30 

250 

600 

1 

480 

20 

10 

50 


2 

6 


5 


2N402I 

A 

S 

p 

600 

200 

60 

60 

200 

lOn 

50 

100 

500 

1 

330 

17 

10 

40 


3 

6 


5 


2N4022 

A 

s 

p 

600 

200 

60 

60 

200 

lOn 

50 

250 

600 

1 

480 

20 

10 

50 


2 

6 


5 


2N4023 

A 

s 

p 

600 

200 

45 

45 

200 

lOn 

30 

250 

600 

1 

480 

20 

10 

50 


1 2 

6 


5 


2N4024 

1 A 

s 

p 

600 

200 

60 

60 

200 

lOn 

50 

100 

500 

1 

330 

17 

10 

40 


1 3 

6 


5 


2N4025 

A 

s 

p 

600 

200 

60 

60 

200 

lOn 

50 

250 

600 

1 

480 

20 

10 

50 


2 

6 


5 


2N4030 

A 

s 

p 

800 

200 

60 

60 

IA 

50n 

50 

40 

120 

100 









5 


2N403I 

A 

s 

p 

800 

200 

80 

80 

IA 

50n 

60 

40 

120 

100 









5 


2N4032 

A 

s 

p 

800 

200 

60 

60 

IA 

50n 

50 

100 

300 

100 









5 


2N4033 

A 

s 

p 

800 

200 

80 

80 

HA 

50n 

60 

100 

300 

100 









5 


2N4034 

A/S 

s 

p 

360 

200 

40 

40 

100 



70 

2^10 

10 


8 

3 

24 

400 

6 



18 


2N4035 

A/S 

s 

p 

360 

200 

40 

40 

100 



150 

300 

10 


12 

4 

40 

400 

6 



18 


2N4046 

SH 

s 

N 

800 

200 

50 

30 

500 

1.7 

40 

60 

150 

100 







12 


5 


2N4047 

SH 

s 

N 

800 

200 

80 

50 

500 

1.7 

60 

60 

150 

100 







10 


5 


2N4I2I 

A/S 

s 

p 

200 

125 

40 

40 

100 



70 

200 

10 


8 

3 

24 

*50 

6 



18 


2N4I22 

A/S 

s 

p 

200 

125 

40 

40 

100 



150 

300 

10 


12 

4 

40 

450 

6 



18 


2N4I23 

A/S 

s 

N 

625 

150 

40 

30 

200 

50n 

20 

50 

150 

2 

125 





6 



92 


2N4I24 

A/S 

s 

N 

625 

150 

30 

25 

200 

50n 

20 

120 

360 

2 

250 





5 



92 


2N4I25 

A/S 

s 

p 

625 

150 

30 

30 

200 

50n 

20 

50 

150 

2 

125 





5 



92 


2N4I26 

A/S 

s 

p 

625 

150 

25 

25 

200 

50n 

20 

120 

360 

2 

250 





4 



92 


2N4208 

SH 

s 

p 

300 

200 

12 

12 

50 



30 

120 

10 





850 


3 


18 


2N4209 

SH 

s 

p 

300 

200 

15 

15 

50 



50 

120 

10 





850 


3 


18 


2N4234 

P 

s 

p 

6W 


40 

40 

IA 

100 

40 

30 

150 

250 

25 






100 


5 


2N4235 

P 

s 

p 

6W 


60 

60 

IA 

100 

60 

30 

150 

250 

25 






100 


5 


2N4236 

P 

s 

p 

6W 


80 

80 

IA 

100 

80 

30 

150 

250 

25 






100 


5 


2N4237 

P 

s 

N 

800 


50 

40 

IA 

100 

50 

30 

150 

250 

30 






100 


5 


2N4238 

P 

s 

N 

800 


80 

60 

IA 

100 

80 

30 


500 

30 






100 


5 


2N4239 

P 

s 

N 

800 


100 

80 

IA 

100 

100 

15 


IA 

30 






100 


5 


2N4248 

A 

s 

P 

200 

125 

40 

40 


1 On 

40 

50 


0.1 

525 








18 


PN4248 

A 

s 

P 

625 

150 

40 

40 


lOn 

40 

50 


0.1 

525 








92 


2N4249 

A 

s 

P 

200 

125 

60 

60 


lOn 

40 

100 

300 

0 . 1 

325 

17 

10 

40 


3 

6 


18 


PN4249 

A 

s 

P 

625 

150 

60 

60 


lOn 

40 

100 

300 

0 . 1 

325 

17 

10 

40 


3 

6 


92 


2N4250 

A 

s 

P 

200 

125 

40 

40 


lOn 

40 

250 

700 

0.1 

525 

20 

10 

50 


2 

6 


18 


2N4250À 

A 

s 

P 

200 

125 

60 

60 


lOn 

50 

250 

700 

0.1 

525 

20 

10 

50 


2 

6 


18 


PN4250- 

A 

s 

P 

625 

150 

40 

40 


lOn 

40 

250 

700 

0.1 

525 

20 

10 

50 


2 

6 


92 


PN4250A 

A 

s 

P 

625 

150 

60 

60 


1 On 

50 

250 

700 

0 . 1 

525 

20 

10 

50 


2 

6 


92 


2N4258 

SH 

s 

P 

200 

125 

12 

12 

50 



30 

(20 

10 



, 






18 


2N4258A 

SH 

s 

P 

200 

125 

12 

12 

50 



30 

120 

10 









18 


PN4258 

SH 

s 

P 

625 

ISO 

12 

12 

50 



30 

120 

10 









92 


PN4258A 

SH 

s 

P 

625 

150 

12 

12 

50 



30 

120 

10 









92 


2N4264 

SH 

s 

N 

IW 

150 

30 

15 

200 



40 

160 

10 





300 




«2 


2N4265 

SH 

s 

N 

IW 

150 

30 

12 

200 



100 

400 

10 





300 




92 


2N4274 

SH 

s 

N 

200 

125 

30 

12 

500 

10 

20 








400 




18 


2N4275 

SH 

s 

N 

200 

125 

40 

15 

500 

10 

20 








400 




18 


2N4342 

FET 

s 


200 

125 














5 



18 


2N4343 

Mil 

s 


200 

125 














1.5 



18 


2N4354 

A 

s 

P 

350 

125 

60 

60 

500 

50n 

50 

50 

500 

10 






3 



5 


MPS4354 

A 

s 

P 

625 

150 

60 

60 

500 

50n 

50 

150 

500 

10 






3 



92 


2N4355 

A 

s 

P 

350 

125 

60 

60 

500 

50n 

50 

100 

400 

10 






3 



5 


MPS4355 

A 

s 

P 

625 

ISO 

60 

60 

500 

50n 

50 

100 

400 

10 






3 



92 


2N4356 

A 

s 

P 

350 

125 

80 

80 

500 

50n 

50 

50 

250 

10 






3 



5 


MPS4356 1 

A 

s 

P 

625 

150 

80 

80 

500 

50n 

50 

50 

250 

10 






3 



92 


2N4398 

P 

s 

P 



40 

40 

30aJ 

1000 

40 

15 

60 

I5A 

40 








_J_L 



178 




















































































































































































































TYPE 

TOSHIBA 

NEC 

HITACHI 

MITSUBISHI 

MATSUSHITA 

FUJITSU 

SONY 

SANYO 

NOTE 

2N40I8 









DUAL 

2N40I9 









DUAL 

2N4020 









DUAL 

2N402I 









DUAL 

2N4022 









DUAL 

2N4023 









DUAL 

2N4024 









DUAL 

2N4025 





_ 




DUAL 

2N4030 

2SA484 

2SB504 



2SA546A 





2N403I 

2SA484 

2SB504 



2SA546A 





2N4032 

2SA484 

2SB504 



2SA546A 





2N4033 

2SA484 

2SB504 



2SA546A 





2N4034 

2SA504 


2SA537 



2SA523 




2N4035 

2SA504 


2SA537 



2SA523 




2N4046 


2SD78 








2N4047 


2SD78 








2N4I2I 

2SA504 


2SA537 



2SA523 




2N4I22 

2SA504 


2SA537 



2SA523 




2N4I23 

2SCI09 


2SCI12 



2SCI89 




2N4I24 

2SCI09 


2SCI12 



2SC189 




2N4I25 


2SA552 






2SA532 


2N4I26 


2SA552 






2SA532 


2N4208 




2SA696 



2SA678 



2N4209 




2SA696 



2SA678 



2N4234 





2SB449 

2SB456 


2SB474 


2N4235 





2SB449 

2SB456 


2SB474 


2N4236 






2SB456 


2SB474 


2N4237 


2SD79 

2SDI2I 


2SC697 

2SDI83 




2N4238 


2SD79 

2SDI2I 


2SC697 

2SDI83 




2N4239 


2SD79 

2SDI2I 


2SC697 

2SDI83 




2N4248 

2SA493 









PN4248 

2SA493 









2N4249 










PN4249 










2N4250 










2N4250A 

2SA493 









PN4250 

2SA493 









PN4250A 

2SA493 









2N4258 


2SA7I2 

2SA548 

2SA458 


2SA559' 




2N4258A 


2SA7I2 








PN4258 


2SA7I2 

2SA548 

2SA458 


2SA559 




PN4258A 


2SA7I2 








2N4264 





2SC827 

2SC849 




2N4265 





2SC827 

2SC849 




2N4274 


2SCI07I 

2SC32I 



2SCI07I 




2N4275 


2SCI07I 

2SC32I 



2SCI07I 




2N4342 









FET 

2N4343 










2N4354 

2SA560 

2SA606 




2SA58I 




MPS4354 

2SA560 

2SA606 




2SA58I 




2N4355 

2SA560 

2SA606 




2SA58I 




MPS4355 

2SA560 

2SA606 




2SA58I 




2N4356 

2SA560 

2SA606 








MPS4356 

2SA560 

2SA606 








2N4398 











179 









































































































































































FAIRCHILD 


TYPE 

USE 

a 

; 

5 

MAXIMUM RATINGS 

ELECTRICAI CHARACTERISTICS 


NOTE 

Pc 

25’C 
(mW) 

Ti 

VCB 

Veto 


leso 

fire 

Me 

Ne 

1 

hre 

hoe 

fr 

NF 

Cob 

Coxrttf 

OUTLINE 



2 


CO 

(V) 

(V) 

(mA) 

UA) 

Vta(V 

min. 

max 

lc(mA) 


(a) 

(xio 

(nQ) 


(dB) 

<UF) 

(ps) 



2N4399 

P 

s 

P 



60 

60 

30A 

1000 

60 

15 

60 

I5A 

40 








3 

— 

2N4400 

1 A/S 

s 

N 

625 

150 

60 

40 

600 



50 

150 

150 

130 

7.5 

8 

30 

200 




92 

— 

2N440I 

A/Sj S 

N 

625 

150 

60 

40 

600 



100 

300 

150 

270 

15 

8 

30 

250 




92 


2N4402 

A/S 

s 

p 

625 

150 

40 

^40 

600 



50 

150 

150 

190 

7.5 

8 

100 

150 




92 


2N4403 

A/S 

s 

p 

625 

150 

40 

40 

600 



100 

300 

150 

280 

15 

8 

100 

200 




92 


2N4409 


s 

N 

625 

150 

80 

50 

250 

lOn 

60 

60 

400 

10 









92 


2N44 1 0 


s 

N 

625 

150 

120 

80 

250 

1 On 

100 

60 

400i 10 









92 


2N4888 

A 

s 

p 

300 

125 

150 

150 

100 

50n 

100 

40 

400i 10 


20 


40 



4 


5 

— 

PN4888 

A 

s 

p 

625 

150 

150 

150 

100 

50n 

r 100 

40 

400i 10 


20 


40 



4 


92 


2N4889 

A 

s 

p 

300 

125 

150 

150 

100 

1 On 

100 

80 

300 | 10 


12 

5 

25 


3 

4 


5 


PN4889 

A 

s 

p 

625 

150 

150 

150 

100 

lOn 

100 

80 

300 10 


12 

5 

25 


3 

4 


92 


2N4895 

P 

s 

N 

800 

200 

120 

60 

5A 



40 

120' 2A 







80 


5 


2N4896 

P 

s 

N 

800 

200 

120 

60 

5A 



100 

3001 2A 







80 


5 


2N4897 

1 P 

s 

N 

800 

200 

150 

80 

5A 



40 120 

2A 







80 


5 


2N4901 

P 

s 

P 

87W 

200 

40 

40 




20 

800 

IA 

4 






— 


3 


2N4902 

P 

s 

P 

87W 

200 

60 

60 

5A 



20 

800 

IA 

4 






r 


3 

— 

2N4903 

P 

s 

p 

87W 

200 

80 

80 

5A 



20 

800 

IA 

4 






' 


3 


2N4904 

P 

s 

P 

87W 

200 

40 

40 

5A 



25 

100 

2.5 A 

4 








3 


2N4905 

IP 

s 

P 

87W 

200 

60 

60 

5A 



25 

100 2.5A 

4 








3 


2N4906 

P 

s 

P 

87W 

200 

80 

80 

5A 



25 

100 2.5A 

4 








3 


2N4907 

P 

s 

P 

I50W 

200 

40 

40 

IOA 



20 

80 ' 4A 

4 






600 

— 

3 


2N4908 

P 

s 

P 

I50W 

200 

60 

60 

I0A 



20 

80 

4A 

4 






600 


3 


2N4909 

P 

s 

P 

I50W 

200 

80 

80 

IOA 



20 

80 

4A 

4 






600 


3 


2N49I0 

P 

s 

N 

25W 

200 

40 

40 

IA 

100 

40 

20 

100 

500 

25 






100 


66 


2N49I1 

P 

s 

N 

25W 

200 

60 

60 

IA 

100 

60 

20 

100 

500 

25 






100 


66 


2N49I2 

P 

s 

N 

25W 

200 

80 

80 

IA 

100 

80 

20 

100 

500 

25 






100 


66 


2N423I 

P 

s 

N 

35W 

200 

40 

40 

3A 

50 

40 

25 

100 

I.5A 

20 






200 


66 


2N4232 

P 

s 

N 

35 W 

200 

60 

60 

3A 

50 

60 

25 

100 

1,5A 

20 






200 


66 


2N4233 

P 

s 

N 

35W 

200 

80 

80 

3A 

50 

80 

25 

100 

1.5A 

20 






200 


66 


2N4898 

P 

s 

P 

25W 

200 

40 

uJL 

IA 

100 

40 

20 

100 

500 

25 






100 


66 


2N4899 

P 

s 

P 

25W 

200 

60 

60 

IA 

100 

60 

20 

IOC 

500 

25 






100 


66 


2N4900 

P 

s 

P 

25W 

200 

80 

80 

IA 

100 

80 

20 

100 

500 

25 


- 




100 


66 


2N49I3 1 

P 

s 

N 

87W 


40 

40 

5A 



25 

100 

2.5A 

20 








3 “ 


2N49I4 

P 

s 

N 

87W 


60 

60 

5A 



25 

100 

2.5 A 

20 








3 


2N49I5 

P 

s 

N 

87W 


80 

80 

5A 



25 

100 

2.5A 

20 








3 


2N49I6 

A/S 

s 

P 

200 

125 

30 

“lo 1 

100 



70 

200 

10 





450 

6 



18 


PN49I6 

A/S 

s 

P 

625 

150 

lo 

30 

100 



70 

200 

10 





450 

6 



92 


2N49I7 

A/S 

s 

P 

200 

125 

30 

30 

100 



I5Q 

300 

10 





450 

6 



18 


PN49I7 

A/S 

s 

P 

625 

150 

30 

30 

100 



150 

300 10 





450 

6 



92 


2N4960 

A/S 

s 

N 

800 

200 

60 

60 

IA 

lOn 

50 

100 

300 150 





250 




5 


2N496I 

A/S 

s 

N 

500 

200 

80 

80 

IA 

lOn 

50 

100 

300 150 





250 




““5^ 


2N4962 

A/S 

s 

N 

800 

200 

60 

60 

IA 

lOn 

50 

100 300 150 





250 




18 


2N4963 

A/S 

s 

N 

500 

200 

80 

80 

IA 

lOn 

50 

100 300 150 





250 




18 


2N4002 

P 

s 

N 

50W 

200 



5A 



30 90 2.5A 





60 




59 


2N5003 

P 

JLi 

P 

50W 

200 



5A 



30 90 2.5A 





60 




59 


2N5004 

P 

s 

N 

50W 

200 



5A 



70 

2002.5A 





70 




59. 


2N5005 

P 

s 

P 

50W 

200 



5A 



70 

200 2.5A 





70 




59 


2N5022 

S 

s 

P 

IW 

200 

50 

50 

IA 



25 

100 500 









5 


2N5023 

s 

s 

P 

IW 

200 

30 

30 

IA 



40 

100 500 









s 


2N5058 | 

A 

s 

N 

IW 

175 

300 

300 

150 

50n 

100 

35 

150 30 









5 


2N5059 

A 

s 

N 

IW 

175 

250 

250 

150 

50n 

100 

30'150 30 









5 


2N5067 

P 

s 

N 

87W 


40 

40 

5A 



20 80 

IA 

20 








3 


2N5068 

P 

s 

N 

87W 


60 

60 

5A 



20 80 

IA 

20 








3 


2N5069 

P 

s 

N 

87W 


80 

80 

5A 



20 80 

IA 

20 








3 


2N5086 


s' 

P 

IW 

150 

Jh 

50 

50 

lun ( 10 

1 50 | 500 

0. 1 

370 




40 


3 


92 



180 






















































































































































































































































































































TYPE 

TOSHIBA 

NEC 

HITACHI 

MITSUBISHI 

MATSUSHITA 

FUJITSU 

SONY 

SANYO 

NOTE 

2N4399 










2N4400 

2SC503 

2SCI008 





2SC 1124 



2N440I 

2SC503 

2SC 1008 





2SC 1124 



2N4402 

2SA682 

2SA7I7 








2N4403 

2SA682 

2SA7I7 








2N4409 










2 N 44 IO 










2N4888 










PN4888 










2N4889 










PN4889 










2N4895 





2SC697A 


2 SC 299 



2N4896 





2SC697A 


2 SC 299 



2N4897 





2SC697A 


2SC299 



2N490I 

2SB555 

2SB539 

2SA753 




2SB520 



2N4902 

2SB555 

2SB539 

2SA753 




2SB520 



2N4903 

2SB555 

2SB539 

2 SA 753 




2SB520 



2 N 4904 

2SB555 

2SB539 

2SA753 




2SB520 



2 N 4905 

2SB555 

2SB539 

2SA753 




2SB520 



2 N 4906 

2SB555 

2SB539 

2 SA 753 




2SB520 



2N4907 

2SB554 









2N4908 

2SB554 









2N4909 

2SB554 









2N49I0 


2SD73 




2SDI75 

2S088 



2N49I 1 


2SD73 




2SDI75 

2SD88 



2N49I2 


2SD73 




2SDI75 

2SD88 



2N423I 


2SD73 




2SDI75 

2SD88 



2 N 4332 


2SD73 




2SDI75 

2SD88 



2 N 4233 


2SD73 




2SDI75 

2SD88 



2N4898 

2S8502 




2SBI28 





2N4899 

2 SB 502 




2 SB 128 





2N4900 

2SB502 




2SBI28 





2N49I3 

2 SC 1434 

2SD18I A 





2 SC 808 



2N49I4 

2SC 1434 

2SDI8I A 





2SC808 



2NI49I5 

2SC 1434 

2SDI8I A 





2SC808 



2N49I6 


2SA552 

2SA548 


2SA550A 

2SA558 


2SA532 


PN49I6 


2SA552 






2SA532 


2N49I7 


2SA552 

2SA548 


2SA550A 

2SA558 


2SA532 


PN4917 


2SA552 






2SA532 


2N4960 


2SC97A 




2 SC 1069 




2 N 496 


2SC97A 




2SC 1069 




2N4962 


2SC97A 




2SC 1069 




2N4963 


2SC97A 




2 SC 1069 




2N5002 



2SD50 



2SD50 

2SD47 



2 N 5003 

2SB530 

2SB506 





2SB5I8 



2N5004 



2SD50 



2SD50 

2SD47 



2 N 5005 

2SB530 

2SB506 


* 



2SB5I8 



2 N 5022 


2SB239 




2SB456 




2 N 5023 


2SB239 




2SB456 




2 N 5058 








- 


2 N 5059 










2 N 5067 

2SCI433 






2 SC 808 



2 N 5068 

2SC 1433 






2SC808 



2 N 5069 

2SCI433 






2SC808 



2N5086 


— 





2SA705 




181 

































































































































































































FAIRCHILD 



TYPE 

USE 

MATERIAL 

POLAUTY 

MAXIML 

M 

WINGS 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS 


NOTE 

-Pc 

25'C 

(n»W) 

Tj 

CC) 

VCB 

(V) 

Veto 

(V) 

k 

(mA) 

Iceo 

hft 

hie 

hie 

(Q) 

hre 

(xii 

hoe 

(vQ) 

fT 

*lae 

(MHz) 

NF 

(<fi) 

Cob 

(pF) 

Court* 

(ps) 

OUTLfN 

TO. 


Vcb(V 

min. 

max 

lc(mA 


2N5087 

A 

s 

p 

IW 

150 

50 

50 

50 



250 

800 

0. 1 

600 




40 

2 



92 


2N5088 

A 

s 

N 

625 

150 

35 

30 

50 

50n 

20 

300 

900 

0 . 1 

900 




50 

3 



92 


2N5089 

A 

s 

N 

625 

150 

30 

25 

50 

50n 

15 

400 

120 

0.1 

1150 




50 

2 



92 


2N5I26 

A 

s 

N 

200 

125 

20 

20 


In 

10 

20 

350 

4 

200 





5.5 



18 


PN5I26 

A 

s 

N 

625 

150 

20 

20 


In 

10 

20 

350 

4 

200 





5.5 



92 


2N5I27 

A 

s 

N 

200 

125 

20 

12 

100 

50n 

10 

15 

300 

2 









18 


2N5I28 

A/S 

s 

N 

200 

125 

15 

12 


50n 

10 

35 

350 

50 









5 


PN5I28 

A/S 

s 

N 

625 

150 

15 

12 


50n 

10 

35 

350 

50 









92 


2N5I29 

A/S 

s 

N 

300 

125 

15 

12 


50n 

10 

35 

350 

50 









18 


PN5I29 

A/S 

s 

N 

625 

150 

15 

12 


50n 

10 

35 

350 

50 









92 


2N5I30 

A 

s 

N 

200 

125 

30 

12 

50 

50n 

10 

15 

250 

8 






4 



18 


PN5I30 

A 

s 

N 

300 

150 

30 

12 

50 

50n 

10 

15 

250 

8 






4 



92 


2N5I3I 

A 

s 

N 

200 

125 

20 

15 


50n 

10 

30 

500 

10 

310 








18 


PN5I3I 

A 

s 

N 

625 

150 

20 

15 


50 n 

10 

30 

500 

10 

310 








92 


2N5I3I 

A 

s 

N 

200 

125 

20 

20 


50n 

10 

30 

400 

10 

340 





4 



18 


PN5I32 

A 

s 

N 

625 

150 

20 

20 


50n 

10 

30 

400 

10 

340 





4 



92 


2N5I33 

A 

s 

N 

200 

125 

20 

18 


50n 

15 

60 

IOOO 

1 

570 








18 


PN5I33 

A 

s 

N 

625 

150 

20 

18 


50n 

15 

60 

1000 

1 

570 








92 


2N5I34 

SH 

s 

N 

200 

125 

20 

10 

100 

1 

15 

20 

150 

10 





250 




18 


PN5I34 

SH 

s 

N 

625 

150 

20 

10 

100 

1 

15 

20 

150 

10 





250 




92 


2N5I35 

A 

s 

N 

300 

125 

30 

30 

200 

0.3 

15 

50 

600 

10 





40 




5 


PN5I35 

A 

s 

N 

625 

150 

30 

30 

200 

0.3 

15 

50 

600 

10 





40 




92 


2N5I36 

A 

s 

N 

300 

125 

30 

30 

300 

0.1 

20 

20 

400 

150 





40 




5 


PN5136 

A 

s 

N 

625 

150 

30 

30 

500 

0.1 

20 

20 

400 

150 





40 




92 


2N5I37 

A 

s 

N 

220 

125 

30 

30 

500 

0.1 

20 

20 

400 

150 





40 




18 



PN5I37 

A 

s 

N 

625 

150 

30 

30 

500 

0 . 1 

20 

20 

400 

150 





40 




92 


2N5I38 

A 

s 

P 

200 

125 

30 

30 


50n 

20 

50 

800 

0.1 

520 








18 



PN5I38 

A 

s 

P 

625 

150 

30 

30 


5 On 

20 

50 

800 

0.1 

520 








92 


2N5I39 

A/S 

s 

P 

200 

125 

20 

20 

100 



40 

150 

10 





300 




18 


PN5I39 

A/S 

s 

P 

625 

150 

20 

20 

100 



40 

150 

10 





300 




92 


2N5I42 

A/S 

s 

P 

300 

125 

20 

20 

500 



30 


50 









5 


PN5I42 

A/S 

s 

P 

625 

150 

20 

20 

500 



30 


50 









92 


2N5I43 

A/S 

i> 

P 

200 

125 

20 

20 

500 



30 


50 









18 



PN5I43 

A/S 

s 

P 

625 

150 

20 

20 

500 



30 


50 









92 


2N5209 

A 

s 

N 

625 

150 

50 

50 

50 

50n 

35 

100 

300 

0 . 1 

370 




30 

3 



92 



2N52I0 

A 

s 

N 

625 

ISO 

50 

50 

50 

50n 

35 

200 

600 

0 . 1 

570 




30 

2 



92 



2N52I9 

A 

s 

N 

625 

150 

20 

15 

100 

0 . 1 

10 

35 

500 

2 

770 




150 




92 



2N5223 

A 

s 

N 

625 

150 

25 

20 

100 

0 . 1 

10 

50 

800 

2 

825 




150 




92 



2N5220 

A- 

s 

N 

625 

150 

15 

15 

500 

0 . 1 

10 

30 

600 

50 

915 




100 




92 



2N522! 

A 

s 

P 

625 

150 

15 

15 

500 

0 . 1 

10 

30 

600 

50 

915 




100 




92 



2N5224 

S 

s 

N 

625 

150 

25 

12 

100 

0.5 

15 

40 

400 

10 





250 




92 



2N5225 

A 

s 

N 

625 

150 

25 

25 

500 

0.3 

15 

30 

600 

50 

915 




50 




92 



2N5226 

A 

s 

P 

625 

150 

20 

25 

500 

0.3 

15 

30 

600 

50 

915 




50 




92 



2N5227 

A 

s 

P 

625 

150 

30 

30 

50 

0.1 

10 

50 

700 

2 





100 




92 



2N5228 

S 

s 

P 

625 

150 

5 

5 

50 



15 


10 





300 




92 



2N530I 

P 

s 

N 

200W 

200 

40 

40 

30A 

1000 

40 

15 

60 

I5A 

40 




2 




3 



2N5302 

P 

s 

N 

2Q0W 

200 

60 

60 

30A 

1000 

60 

15 

60 

IOA 

40 




2 




3 



2N5303 

P 

s 

N 

200W 

200 

80 

80 

20A 

1000 

80 

15 

60 

I0A 

40 




2 




3 



2N5320 

P 

s 

N 

I0W 

200 

100 

75 

2A 



30 

130 

500 

5 








5 



2N532I 

P 

s 

N 

IOW 

200 

75 

50 

2A 



40 

250 

500 

5 








5 



2N5322 

P 

s 

P 

IOW 

200 

100 

75 

2A 



30 

130 

500 

5 








5 



2N5323 

P 

s 

P 

IOW 

200 

75 

50 

2A 



40 

250 

500 

5 








5 



2N5334 

P 

s 

N 

6W 

200 

60 

60 ■ 

3A 

5 

60 

30 

50 

IA 









5 



2N5335 

P 

s 

N 

6W 

200 

80 

80 

3A 

5 

80 

30 

50 

IA 







75 


5 



2N5336 

P 

s 

N 

6W 

200 | 80 

80 

5A 

10 

80 

30 

20 

2A 



' s 



75 


5 



182 





































































































































































































































TYPE 

— 

TOSHIBA 

NEC 

— 

HITACHI 

MITSUBISHI 

MATSUSHITA 

FUJITSU 

SONY 

SANYO 

NOTE 

2N5087 







2SA705 



2N5088 

2SCB86A 



2SC 1313 

2 SC 1345 





2N5089 

2SCI386A 



2SC 1313 

2SC 1345 





2N5I26 


2SC943 

2 SC 281 





2 SC 536 


PN5I26 

2 SC 594 

2 SC 594 


2 SC 594 


2SC285A 


2SC875 


2N5I27 

2 SC 504 



2 SC 306 


2SC200 




2N5I28 

2 SC 504 



2 SC 306 


2SC200 




PN5I28 

2 SC 504 



2 SC 306 


2SC200 




2N5I29 

2SC504 



2SC306 


2 SC 200 




PN5I29 ' 

2SC504 



2 SC 306 


2SC200 




2 N 5130 

2SC979 



2SC302 




2SC933 


PN5Ì30 

2SC979 



2SC302 




2SC933 


2N5I3I 




2SC303 

2 SC 456 



2SC876 


PN5I3I 




2SC303 

2SC456 



2SC876 


2N5I32 




2 SC 303 

2SC456 



2SC876 


PNSI32 




2 SC 303 

2SC456 



2 SC 876 


2N5I33 



2SC 166 






. . 

PN5I33 | 






2SC 188 




2 N 5134 

2SC504 



2 SC 306 


2 SC 200 




PN5I34 

2SC504 



2SC306 


2SC200 




2 N 5135 




2 SC 304 


2SC 198 A 


2SC875 


PN5I35 




2SC304 


2 SC 198 A 


2SC875 


2N5136 




2 SC 304 


2SC I98A 


2SC875 


PN5I36 




2 SC 304 


2SCI98A 


2SC875 


2N5I37 




2 SC 304 


2SCI98A 


2SC875 


PN5I37 




2 SC 304 


2SCI98A 


2SC875 


2N5I38 

2SA482 

2SA606 








PN5I38 

2SA482 

[ 2SA606 








2N5I39 


2SA552 



2SA546 



2SA532 


PN5I39 


2SA552 



2SA546 



2SA532 


2N5I42 

2SA5I3 

2SA57I 

2SA537 







PN5I42 

2SA5I3 

2SA57I 

2SA537 







2N5I43 

2SA5I3 

2SA57I 

2SA537 







PN5I43 

2SA5I3 

2SA57I 

2SA537 






— 

2 N 5209 










2N52I0 










2N52I9 


2 SC 38 


2SC774 



2SC352 



2 N 5223 


2 SC 38 


2SC774 



2SC352 



2N5220 

2 SC 367 









2N522I 

2SA467 









2 N 5224 


2SC97 

2SC479 



2SC233 




2N5225 

2SC498 



r ■ 






2 N 5226 

2SA498 









2N5227 










2 N 5228 


2SA552 








2N530I 

2SDI 13 









2N5302 

2SDI13 









2N5303 

2SD55 









2 N 5320 


2SD49 





2SD49 



2 N 5321 


2SD7I 





2SD49 



2 N 5322' 










2 N 5323 










2 N 5334 





2SC697A 





2 N 5335 





2SC697A 





2 N 5336 











183 


























































































































































































































































FAIRCHILD 



r 

5! 

>- 

MAXIMUM RATINGS 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS 



TYPE 

USE 

ffi 

a 

5 

Pc 

25*C 

(mW) 

T 

VCB 

Veto 

Ic 

leso 

hfi 

hfe 

hie 

hte 

hoe 

fT 

NF 

Cob 

Coxrttf 

OUTLINE 

NOTE 



; X 


CO 

(V) 

(V) 

(mA) 

(^A) 

Va<V 

min. 

max. 

lc(mA) 


(Q) 

(Xlfl 

(p 8) 

(MHz) 

(48) 

(PF) 

(ps) 



2N5337 

p 

s 

N 

6W 

200 

80 

80 

5A 

10 

80 

30 

120 

2A 









5 


2N5338 

P 

s 

N 

6W 

200 

100 

100 

5A 

10 

100 

60 

240 

2A 









5 


2N5339 

P 

s 

N 

6W 

200 

100 

100 

5A 

10 

100 

60 

240 

2A 






_ 



5 


2N5400 

A 

s 

p 

625 

150 

130 

120 

600 

0.1 

100 

40 

180 

10 

115 





8 

6 


92 


2N5401 

A 

s 

P 

625 

150 

160 

150 

600 

50n 

120 

60 

240 

10 

120 





8 

6 


92 


2N5455 

S 

s 

p 

340 

200 

25 

25 

300 



30 

120 

30 









18 


2N5456 

S 

s 

P 

340 

200 

15 

15 

300 



30 

120 

30 









18 

- 

2N5457 

FET 

s 

N 

625 

150 














3 



92 


2N5458 

FE7 

s 

N 

625 

ISO 














3 



92 


2N5459 

FET 

s 

N 

625 

150 














3 



92 

, 

— 

2N5484 

FET 

s 

N 

625 

150 












— 


l TT 



92 


2N5485 

FET 

s 

N 

625 

150 














2.5 



92 


2N5486 

FET 

s 

N 

625 

150 














2.5 



S2 


2N5550 

A 

s 

N 

625 

150 

160 

140 

600 

0.1 

100 

60 

250 

10 

125 





10 

6 


92 


MPS555IM 

A 

s 

N 

625 

150 

180 

160 

600 

50n 

120 

80 

250 

10 

125 





8 

6 


92 


2N5668 

FET 

s 

N 

625 

150 














2.5 



92 


2N5669 

FET 

s 

N 

625 

150 














2.5 



92 


2N5670 

FET 

s 

N 

625 

150 














2.5 



92 


2N5679 

P 

s 

P 

tow 

200 

100 

100 

IA 

1 

IGO 

40 

150 

250 

40 




30 


50 


5 


2N5680 

P 

s 

P 

low 

200 

120 

120 

IA 

1 

120 

40 

150 

250 

40 




30 


50 


5 


2N568I 

P 

s 

N 

low 

200 

100 

100 

IA 

1 

100 

40 

150 

250 

40 




30 


50 


5 


2N5682 

P 

s 

N 

low 

200 

120 

120 

IA 

1 

120 

40 

150 

250 

40 




30 


50 


5 


2N5769 

s 

s 

N 

625 

150 

-40 

15 

500 

0.4 

20 

20 


10 







4 


92 


2N5770 

A 

s 

N 

IW 

150 

30 

15 

50 

lOn 

15 

20 


3 







1.7 


92 


2N577I 

S 

s 

P 

625 

150 

15 

is 

5.0 

lOn 

8 

50 

120 

10 









92 


2N5830 

A 

s 

N 

625 

150 

120 

100 

600 

50n 

100 

80 

500 

10 

60 

6 


_ 

40 





92 


2N583I 

A 

s 

N 

625 

150 

i 60 

140 

600 

50n 

120 

80 

250 

10 

60 

6 


40 





92 


2N5832 

A 

s 

N 

625 

150 

160 

140 

600 

50n 

120 

175 

500 

10 

125 

6 


40 





92 


2N5833 

A 

s 

N 

625 

150 

200 

180 

600 

1 On 

160 

50 

250 

10 

50 

6 


40 





92 


2N5845 

SH 

s 

N 

625 

150 

50 

40 

600 

0.5 

40 

25 

150 

500 









92 


2N585A 

SH 

s 

N 

625 

150 

50 

40 

600 

0.5 

40 

35 

150 

500 


— 







92 


2N5855 

A 

s 

P 

750 

135 

60 

60 

IA 

0.1 

40 

50 

300 

150 







15 


5 


PN5855 

A 

s 

P 

625 

150 

60 

60 

IA 

0.1 

40 

50 

300 

150 







TT 


92 


2N5856 

A 

s 

N 

750 

135 

60 

6Q 

IA 

0.1 

40 

50 

300 

150 







15 


5 


PN5856 

A 

s 

N 

625^ 

150 

60 

60 

Ì A 

0.1 

40 

50 

300 

ISO 







il 5 


92 


2N5857 

A 

s 

P 

750 

135 

80 

80 

IA 

0.1 

60 

50 

300 

150 







VS 


5 


PN5857 

A 

s 

P 

625 

150 

80 

80 

IA 

0.1 

60 

50 

300 

150 







15 


92 


2N5858 

A 

s 

N 

750 

135 

80 

80 

IA 

0.1 

60 

50 

300 

150 







15 


5 


PN5858 

A 

s 

N 

625 

150 

80 

80 

IA 

0.1 

60 

50 

300 

150 







15 


92 


2N587I 

p 

s 

P 

ioow i 

200 

60 

60 

7A 

250 

60 

20 

100 

2.5A 

20 






300 


3 


2N5872 

P 

s 

P 

IOOW 

200 

80 

80 

7A 

250 

80 

20 

100 

2.5A 

20 






300 


3 


2N5873 

P 

s 

N 

IOOW 

200 

60 

60 

7A 

250 

60 

20 

100 

2.5A 

20 






250 


3 


2N5874 

F> 

s 

N 

IOOW 

200 

80 

80 

7A 

250 

80 

20 

100 

2.5A 

20 






250 


3 


2N5875 

P 

s 

P 

I50W 

200 

60 

60 

IOA 

500 

60 

20 

100 

4A 

20 






500 


3 


2N5876 

P 

s 

P 

I50W 

0 

0 

Cvj 

80 

80 

IOA 

500 

80 

20 

100 

4A 

20 






500 


3 


2N5877 

P 

s 

N 

I50W 

200 

60 

60 

IOA 

500 

60 

20 

100 

4A 

20 






300 


3 


2N5878 

P 

s 

N 

I50W 

200 

80 

80 

IOA 

500 

80 

20 

100 

4A 

20 





500 


3 


2N5879 

P 

s 

P 

I60W 

200 

60 

60 

I5A 

500 

60 

20 

100] 

6A 

20 




—t— 

600 


3 


2N588Q 

P 

s 

P 

I60W 

200 

80 

80 

I5A 

500 

80 

20 

100 

6A 

20 




—r 

600 


3 


2N5881 

P. 

s 

N 

I60W 1 

200 

60 

60 

I5A 

500 

60 

20 

100 

6A 

20 





400 


3 


2N5882 

P 

s 

N 

I60W 

200 

80 

80 

I5A 

500 

80 

20 

100 

6A 

20 






400 


3 


2N5883 

P 

s 

P 

200W 

200 

60 

0 

CD 

25A 

1000 

60 

20 

100 

IOA 

20 






1000 


3 


2N5884 

P 

s 

P 

200W' 

200 

80 

80 

25A 

100a 

80 

20 

100 

IOA 

20 






1000 


3 


2N5885 

P 

s 

N 

200W 

200 

60 

60 

25A 

1000 

60 

20 

100 

IOA 

20 





500 


3 


2N5886 

P 

s 

N 

200 W 

200 

80 

80 

25A 

1000 

80 

20 

100 

ioaI 

20 





500 


3 



184 













































































































































































































































































































TYPE 

TOSHIBA 

NEC 

— 

HITACHI 

MITSUBISHI 

MATSUSHITA 

FUJITSU 

SONY 

SANYO 

NOTE 

2 N 5337 ' 










2N5338 










2N5339 










2N5400 

2SA5I6A 

2SA653 


2SA698 






2N540I 


2SA653 








2N5455 

2SA478 

2SA7I2 








2N5456 

2SA478 

2SA7I2 








2 N 5457 









FET 

2 N 5458 









FET 

2 N 5459 









FET 

2N5484 









FET 

2N5485 









FET 

2N5486 









FET 

2N5550 

2 SC 783 


2SC 1409 A 







MPS555IM 

2SC783 


2 SC 1409 A 







ZN5668 









FET 

2N5669 









FET 

2N5670 









FET 

2 N 5679 




2SB528 






2N5680 




2SB528 






2N568I 




2SD358 






2N5682 




2SD358 






2N5769 

2SC 108 





2SC233 




2N5770 










2N577I 


2 SA 552 




2SÀ559 

2SA678 



2 N 5830 

2SC5IO 



2SC3I0 



2SC 1124 



2N583I 

2SC5I0 



2SC3I0 



2SC Ì 124 



2 N 5832 

2SC5J0 



2SC3IO 



2SC 1124 



2 N 5833 










2 N 5845 

2SC503 


2SC479 



2SC906 




2N5845A 

2SC503 


2 SC 479 



2SC906 




2 N 5855 



2SA743A 







PN5856 



2SC 1212 A 







2 N 5856 



2SC I2I2A 







PN5856 



2 SC 1212 A 







2 N 5857 


— 

2SA743A 







PN5857 



2SA743A 







2 N 5858 



2SC 1212 A 







PN 5858 



2SCI2I2A 







2N587I 

2SB558 

2SB539 








2N5872 

2SB558 

2SB539 








2N5873 

2SDII3 





2SD53 




2N5874 

2SDI13 





2SD53 




2N5875 

2SB554 









2 N 5876 

2SB554 









2N5877 

2SCI434 

2SD132 




2SD54 




2 N 5878 

2SCI434 

2SDI32 




2SD54 




2 N 5879 

2SB554 









2N5880 

2SB554 









2 N 5881 

2 SO 55 









2 N 5882 

2SD55 









2 N 5883 










2 N 5884 










2 N 5885 

2SDI14 









2N5886 

2SDI13 










185 










































































































































































































FAIRCHILD 






MAXIMUM RATINGS 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS 



TYPE 

USE 

è 

3 

=i 

Pc 

25 *C 
(mW) 

Tj 

Vce 

Veto 

le 

leso 

hrt 

hfe 

hie 

lue 

hoe 

fT 

NF 

Cob 

Coxrttf 

OUTUNE 

NOTE 



s 

CL. 

CO 

(V) 

(V) 

(mA) 

GuA) 

Va<V 

mia 

max. 

lc(mA) 


(a) 

(xio 

(*0) 

**f0D 

(MHz) 

(«) 

(pf) 

(ps) 



2N59I0 

SH 

S 

p 

310 

135 

20 

20 

50 



30 

120 

10 









18 


PN59I0 

SH 

S 

p 

625 

150 

20 

20 

50 



30 

120 

10 









92 


2N596I 

A 

s 

N 

625 

150 

60 

60 

50 

2n 

45 

150 

700 

10 

575 





6 



92 


2N5962 

A 

s 

N 

625 

150 

45 

45 

50 

2n 

30 

600 

1400 

10 

1300 





6 



92 


2N5963 

A 

s 

N 

625 

150 

30 

30 

50 

2n 

20 

1200 

2200 

10 

2100 





6 



92 


2N6I2I 

P 

s 

N 

40W 

150 

45 

45 

4A 

100 


25 

100 

1.5A 

25 








220 


2N6I22 

P 

s 

N 

40W 

150 

60 

60 

4A 

100 


25 

100 

1.5A 

25 








220 


2N6I23 

P 

s 

N 

40W 

150 

80 

80 

4A 

100 


20 

80 

1.5A 

25 








220 


2N6I24 

P 

s 

P 

40W 

150 

45 

45 

4A 

too 


25 

100 

1.5A 

25 








220 


2N6I25 

P 

s 

P 

40W 

150 

60 

60 

4A 

100 


25 

100 

I.5A 

25 








220 


2N6I26 

P 

s 

P 

40W 

150 

80 

80 

4A 

100 


20 

80 

I.5A 

25 



— 





220 


2N6I29 

P 

s 

N 

50 W 

150 

40 

40 

7A 

100 


20 

100 

2.5A 

25 








220 


2N6I30 

P 

s 

N 

50W 

150 

60 

60 

7A 

100 


20 

100 

2.5A 

25 








220 


2N6I3I 

P 

s 

N 

50W 

150 

80 

80 

7A 

100 


20 

100 

2.5A 

25 








220 


2N6I32 

P 

s 

P 

50W 

150 

40 

40 

7A 

100 


20 

100 

2.5A 

25 








220 


2N6I33 

P 

s 

P 

50 W 

150 

60 

60 

7A 

100 


20 

100 

2.5A 

25 




. 




220 


2N6I34 

P 

s 

P 

50W 

i 50 

80 

80 

7A 

too 


20 

100 

2.5A 

25 








220 


2N6233 

P 

s 

N 

50W 

200 

250 

225 

I0A 

100 

250 

i5 

125 

IA 







250 


66 


2N6234 

P 

s 

N 

50W 

200 

300 

275 

I0A 

100 

300 

25 

125 

IA 







250 


66 


2N6235 

P 

s 

N 

50W 

200 

350 

325 

I0A 

100 

350 

25 

125 

IA 







250 


66 


SE905I 

P 

s 

N 

50W 

200 

300 

275 

I0A 

100 

300 

20 

100 

IA 





20 


250 


66 


SE9052 

P 

s 

N 

50W 

200 

325 

325 

IOA 

100 

325 

20 

100 

IA 





20 


250 


66 
























































































































































































































































































































































_ 




































































































































































































































_ 

— 


— 



. 





















































































































































































































186 



















































































































































































































































































TYPE 

TOSHIBA 

N C 

1 

HITACHI 

MITSUBISHI 

MATSUSHITA 

— 

FUJITSU 

— 

SONY 

SANYO 

NOTE 

2N59I0 


2SA552 




2SA559 

2SA678 



PN59I0 


2SA552 








2N596I 


2SC 1400 





2SC632A 



2N5962 


2SC 1400 





2SC632A 



2N5963 


2SC 1400 





2SC632A 



2N6I2I 

2 SC 493 

2SDI80 

2SC897 


2SC647 



2SC 1051 


2N6I22 

2SC493 

2SDI80 

2 SC 897 


2 SC 647 



2SC 1051 


2N6I23 

2SC493 

2SDI80 

2SC 897 


2 SC 647 



2SC 1051 


2N6I24 

2SA657 


2SB87 





2SB411 


2N6I25 

2SA657 


2SB87 





2SB4I l 


2N6I26 

2SA657 


2SB87 





2SB411 


2N6I29 



2SC897 







2N6I30 



2SC897 







2N6I3I 



2SC897 







2N6I32 



2SB87 


2SBI29 



2SB4I0 


2N6I33 



2SB87 


2SBI29 



2SB4I0 


2N6I34 



2SB87 


2SBI29 



2SB4I0 


2 N 6233 

2 SC 1434 

2SDI8IA 

2SD429 




2SD262 



2 N 6234 

2SC 1434 

2SD377 

2SD429 




2SD262 



2 N 6235 

2 SC 1434 

2SD377 

2SD429 







SE905I 

2SC 1434 

2SD377 

2SD429 




2SD262 



SE9052 

2SC 1434 

2SD377 

2SD429 



































































































































































































































_ 





























-j 















































































187 















































































































































































SSDI 


TYPE 

USE 

a 

X 

3 

o 

MAXIMUM RATINGS 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS 

OUTLINE 

TO. 

NOTE 

Pc 

Z5*C 

(mW) 

Tj 

(*C) 

VC8 

(V) 

Veto 

(V) 

le 

(mA) 

le 

0 

lift 

hie 

hie 

(fi) 

hre 

(xTo) 

hoe 

(pfl) 

It 

♦foe 

**fab 

(MHz) 

NF 

(dB) 

Cob 

CpF) 

Coxrbb 

(ps) 

(^A) 

Vcs(V) 

min. 

max. 

lc(mA) 

SPT2770 

P 

S 

N 

200W 

175 

75 

60 

20A 



40 


5A 









63 


2N3055 

P 

s 

N 

1 I5W 

200 

100 

60 

I5A 



20 

70 

4A 









3 


SPT3055-I 

P 

s 

N 

1 I5W 

200 

80 

50 

I5A 



15 


3A 

10 








3 


2N3232 

P 

s 

N 

1 I7W 

200 

60 

60 

7.5A 



18 

55 

3A 

! 








3 


2N3235 

P 

s 

N 

1 I7W 

200 

55 

55 

I5A 



20 

70 

4A 

1 








3 


2N3439 

P 

s 

N 

I0W 

200 

450 

350 

IA 

20 

360 

40 

160 

20 

25 






10 


5 


2N3440 

P 

s 

N 

I0W 

200 

300 

250 

IA 

20 

250 

40 

160 

20 

25 






10 


5 


2N37I3 

P 

S 

N 

I50W 

200 

80 

60 

I0A 



25 

90 

IA 

4 

— 







3 


2N37I4 

P 

s 

N 

I50W 

200 

100 

80 

I0A 



25 

90 

IA 

4 








3 


2N37I5 

P 

s 

N 

I50W 

200 

80 

60 

I0A 



50 

!50 

IA 

4 








3 


2N37I6 

P 

s 

N 

I50W 

200 

100 

80 

I0A 



50 

150 

IA 

4 








3 


SPT3738 

P 

s 

N 

20 W 

175 

250 

225 

3A 



50 


250 

10 








66 


2N377I 

P 

s 

N 

I50W 

200 

50 


30A 



15 

601 

I5A 

40 








3 


2N3772 

P 

s 

N 

I50W 

200 

100 


30A 



15 

60 

I0A 

40 








3 


2N3773 

P 

s 

N 

I50W 

200 

160 


30A 



15 

60 

8A 

40 








3 


2N3789 

P 

s 

P 

I50W 

200 

60 

60 

I0A 



25 

90 

IA 





4 




3 


2N3790 

P 

s 

P 

I50W 

200 

80 

80 

I0A 



25 

90 

IA 





4 




3 


2N379I 

P 

s 

P 

I50W 

200 

60 

60 

I0A 



50 

150 

IA 





4 




3 


2N3792 

P 

s 

P 

I50W 

200 

80 

80 

I0A 



50 

150 

IA 





4 




3 


2N4000 

P 

s 

N 

I5W 

200 

100 

80 

IA 



30 

120 

500 

2 








5 


2N400I 

P 

s 

N 

I5W 

200 

120 

100 

IA 



40 

120 

500 

2 








5 


2N4398 

P 

s 

P 

200W 

200 

40 

40 

30A 

1000 

40 

15 

63 

I5A 

40 




4 




3 


2N4399 

P 

s 

P 

200W 

200 

60 

60 

30A 

1000 

60 

15 

6a 

I5A 

40 




4 




3 


SPT4625 

P 

s 

N 

87W 

175 

450 

400 

I0A 



30 

100 

2A 









3 


2N5281 

P 

s 

P 

2W 

200 

175 

150 

IA 

I 


20 

200 

1 









5 


2N5282 

P 

s 

P 

2W 

200 

325 

300 

IA 

1 


20 

200 

1 









5 


2N530I 

P 

s 

N 

200W 

200 

40 

40 

30A 

1000 

40 

15 

6a 

I5A 

40 




2 




3 


2N5302 

P 

5 

s 

N 

200W 

200 

60 

60 

30A 

1000 

60 

15 

ea 

I5A 

40 




2 




3 


2N5303 

P 

N 

200W 

200 

80 

80 

20A 

1000 

80 

15 

6a 

I0A 

40 




2 




3 


2N5745 

P 

s 

P 

200W 

200 

80 

80 

20A 

1000 

80 

15 

6a 

IOA 

40 




2 




3 


SPT6I45 

P 

s 

P 

I0W 

200 

350 

350 

2A 



20 


100 

3 








MDI4 


















































— 


— 1 


— 












































































































































































































































































































































































































































































































L 





_1_ 




_ 





_ 








188 

















































































































































































TYPE 

TOSHIBA 

NEC 

HITACHI 

MITSUBISHI 

— 

MATSUSHITA 

FUJITSU 

SONY 

SANYO 

NOTE 

SPT2770 

2SDI13 









2N3055 

2SCI434 


2SD341 



2SD250 




SPT3055-I 

2SCI434 


2SD341 



2SD250 




2N3232 

2SCI434 

2SDI53 

2SD341 


2SDI4 

2SD54 

2SD262 



2N3235 

2SCI434 


2SD34I 



2SD250 




2N3439 

2SC642 


2SC86I 


2SD246 


2SC867 



2N3440 

2SC642 


2SC86I 


2SD246 


2SC867 



2N37I3 

2SCI434 





2SDI96A 




2N37I4 

2SCI434 





2SDI96A 




2N37I5 

2SCI434 





2SDI96A , 



2N37I6 

2SCI434 





2SDI96A 




SPT3738 





2SD246 


2SC808 



2N377I 

2SDI13 

2SDI79 








2N3772 

2SDI13 

2SDI79 




2SD250 




2N3773 

2SDI 13 

2SDI79 








2N3789 

2SB554 









2N3790 

2SB554 









22N379I 

2SB554 









2N3792 

h 2SB554 









2N4000 

2SDI02 

2SD79 

2SDI23 

2SC766 


2SD48 




2N4001 

2SDI02 

2SDI52 

2SDI23 

2SC766 


2SD48 

' 




2N4398 










2N4399 










SPT’4625 










2N528I 








— 


2N5282 










2N5301 

2SDI13 

2SDI79 








2N5302 

2SDI13 

2SDI79 








2N5303 

2SDI13 

2SDI79 








2N5745 










SPT6I45 








2SB4I2 















































































































































































































































189 

























































































































































































. 














DATI MECCANICI 









192 




















































































193 


























































































TO-102 CASE 24 

€ 32UNC 2A Collido. to 

(COATED) THREAD 

0.032 ; 

MAX "]_| 

s 1 

* c 

0.060—, 

MAX J 

1 MAX 

1- 1 

1- l - 

0-355 

MAX -U - 
DIA y 

°4iS DIA —' 

0.019 

0.169 

MAX-(— 

DIA 

COUECTOR—^ f ^ 

3 

BASE- 

0.050 — 

f 1 

0.500 
jJH MIN 

-H— 0.375 MAX 

N EMITTER 

* 0.050 

— 0100 




194 

































































































CASE 29-02 

—1 US 

SEATING PLANE | 

0 170 

I™ - pons 

r 

Ludi to lit into 1 1 

0.0 IS 

CTR 

OlA HOLE ITYPJ — 

0 045 H 1 

sm H r 

STYLE 10 

Pin 1. Oihod* 

2. Gut 

1 Anodi 

_. 0.135 

— w 

III 

J 

0.500 

fliS" 

J 

QMS 

0.105 

_O0J5 

0U55 

0.003 „ 

izpt 

>T 

I 0.0*5 n 

0.080 TOR" 

(HR 

0045 1 

155! 

Sì 85 






CASE 145A-02 

2NS34 7 



— 

% 



I — * 

uL P 

T wj, 


195 
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cou<c[o)[ THE COLLECTOR IS IN ELECTRICAL CONTACT WITH THE CASE 

w 1 (Hon ») 0 tfn' f»on ») 


faun ano ***• "*■ ^ 

' iS^/SsP' 

tw M.««—t &mr >“«• ' 





2N3265. 2N3266 


THE COLLECTOR IS IN ELECTRICAL CONTACT WtTH THE CASE 



197 
























































AU LEADS ARE INSULATED fROM THE CASE 




198 






































































THE COLLECTOR IS IN ELECTRICAL CONTACT WITH THE MOUNTING TAB 



199 
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L. 8.000 










